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Stellungnahme der Bundesregierung 

Neben dem jährliehen Monitoringberieht naeh § 63 Ab- 
satz 4 in Verbindung mit § 35 Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) in der bis zum 3. August 2011 geltenden Fas- 
sung (EnWG alt) war der alle zwei Jahre zu erstellende 
Tätigkeitsbericht nach § 63 Absatz 3 EnWG alt der 
zweite Bericht der Bundesnetzagentur von herausgehobe- 
ner Bedeutung. Mit der Novellierung des EnWG im 
Sommer 2011 ist dieser zweijährliche Tätigkeitsbericht 
weggefallen, stattdessen veröffentlicht die Bundesnetz- 
agentur jährlich einen Monitoringberieht und berichtet 
dort auch über ihre Tätigkeit. 

ln dem vorliegenden zweiten Tätigkeitsbericht für die 
Jahre 2008 und 2009 dokumentiert die Bundesnetz- 
agentur abermals Fortschritte bei der Entwicklung von 
Marktstrukturen und Rahmenbedingungen, die einen dis- 
kriminierungsfreien und wettbewerbsfordemden Zugang 
zu den Energieversorgungsnetzen unter Wahrung der Ver- 
braucherinteressen gewährleisten sollen. 

Schwerpunkte der Tätigkeit der Bundesnetzagentur 

Die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für einen reibungslo- 
sen und diskriminierungsfreien Netzzugang, für Verbrau- 
cherschutz und zur Entflechtung des Netzbetriebs sind 
zentrale Aufgaben der Bundesnetzagentur. Eine wirk- 
same Entflechtung ist unerlässlich für eine Neutralität des 
Netzes. Die Erfüllung der vom EnWG begründeten Infor- 
mationspflichten, insbesondere zu Preisen und Vertrags- 
bedingungen der Energieversorgung, ist Voraussetzung 
dafür, dass sich Letztverbraucher aktiv auf den für den 
Wettbewerb geöffneten Märkten betätigen können. 

Zu den Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der Bundes- 
netzagentur gehört eine Reihe von Gesetzen und Verord- 
nungen, die in ihrer Entwicklung für die Jahre 2008 und 
2009 hier aufgeführt werden sollen. An dieser - ausge- 
wählten - Auflistung wird die intensive Tätigkeit des Ge- 
setzgebers deutlich, die für die rechtsanwendenden Be- 
hörden und Gerichte z. T. Klärung bringt, stets aber auch 
eine Anpassung der jeweiligen Entscheidungspraxis er- 
fordert. 

Der Berichtszeitraum 2008 bis 2009 war geprägt von tief- 
greifenden Änderungen im Energiewirtschaftsrecht: 

1. Entwicklung des Energiewirtschafts- 

rechts In den Jahren 2008 und 2009 

a) Maßgebliche Gesetzesänderungen 

Das EnWG ist in den Jahren 2008 und 2009 maßgeblich 
geändert worden durch: 

- Artikel 1 des Gesetzes zur Öffnung des Messwesens 
bei Strom und Gas für Wettbewerb vom 29. August 
2008 (BGBl. 1 S. 1790); 

- Artikel 2 des Gesetzes zur Förderung der Kraft- 
Wärme-Koppelung vom 25. Oktober 2008 (BGBl. 1 
S. 2101); 


- Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung des Aus- 
baus der Höchstspannungsnetze vom 21. August 2009 
(BGBl. 1 S. 2870); 

Das Emeuerbare Energien Gesetz (EEG) wurde als Arti- 
kel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Er- 
neuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung 
damit zusammenhängender Vorschriften vom Deutschen 
Bundestag am 25. Oktober 2008 beschlossen und trat am 

1. Januar 2009 in Kraft (BGBl. 1 S. 2074). 

Von besonderer Wichtigkeit ist auch das Energieleitungs- 
ausbaugesetz (EnLAG) vom 21. August 2009 (BGBl. 1 
S. 2870). 

b) Entwicklung der untergesetzllchen Vor- 
schriften In den Jahren 2008 und 2009 

Seit dem Inkrafttreten des EnWG am 13. Juli 2005 wurde 
der Rechtsrahmen durch ergänzende neue Rechtsverord- 
nungen und eine punktuelle Änderung bereits geltender 
Rechtsverordnungen weiterentwickelt. Für den Berichts- 
zeitraum 2008 bis 2009 sollen hier besonders genannt 
werden: 

- Anreizregulierungsverordnung (ARegV) vom 29. Ok- 
tober 2007 (BGBl. 1 S. 2529); 

- Verordnung zur Änderung der Gasnetzzugangsverord- 
nung, der Gasnetzentgeltverordnung, der Anreizregu- 
lierungsverordnung und der Stromnetzentgeltverord- 
nung (GasNZVuaÄndV) vom 8. April 2008 (BGBl. 1 
S. 693); 

- Messzugangsverordnung in Artikel 1 der Verordnung 
vom 17. Oktober 2008 (BGBl 1 S. 2006); 

- Ausgleichsmechanismusverordnung vom 17. Juli 
2009 (BGBl IS. 2101). 

2. Tätigkeitsfelder 

Hervorzuheben bei den Rechtsänderungen, die in den Be- 
richtszeitraum fielen, sind die Einführung der Anreizre- 
gulierung zum 1. Januar 2009, die Liberalisierung des 
Messwesens im Oktober 2008, das Energieleitungsaus- 
baugesetz (EnLAG) aus 2009 sowie das Emeuerbare- 
Energien-Gesetz (EEG) und die Ausgleichsmechanis- 
musverordnung (AusglMechV) aus dem gleichen Jahr; 
sie sind daher insbesondere Gegenstand dieser Stellung- 
nahme. Das Messwesen war Gegenstand eines gesonder- 
ten Berichts der Bundesnetzagentur', der im März 2010 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
übergeben wurde. Dem geschuldet hat der vorliegende 
Tätigkeitsbericht diesen Themenbereich mit „Smart Me- 
tering“ als Schlüsselthema entsprechend kurz behandelt. 
Einen Themenschwerpunkt bilden dagegen die wettbe- 
werblichen Entwicklungen in den Energiemärkten, die 
Versorgungssicherheit und die künftigen Herausforderun- 
gen für die Netze sowie die Entwicklungen der Energie- 
preise. 


1 Wettbewerbliche Entwicklungen und Handlungsoptionen im Bereich 
Zähl- und Messwesen und bei variablen Tarifen, 2010. 
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Die Bundesnetzagentur ist in den Jahren 2008/2009 ins- 
besondere in den folgenden Bereichen tätig geworden: 

I. Allgemeine Rahmenbedingungen 

- Entflechtung von vertikal integrierten Energiever- 
sorgungsuntemehmen, 

- Einführung der Anreizregulierung, 

- Umsetzung des 3. Energie-Binnenmarktpakets der 
EU, 

- Wettbewerb im Groß- und Einzelhandel im Be- 
reich Elektrizität und Gas, 

- Liberalisierung des Mess- und Zählwesens, 

- Intelligente Zähler und Netze. 

II. Energieregulierung im Bereich Elektrizität 

- Netzentgeltregulierung, 

- Zugang zu den Verteiler- und Übertragungsnet- 
zen, 

- Netzbetrieb und Versorgungssicherheit, 

- Emeuerbare Energien. 

III. Energieregulierung im Bereich Gas 

- Schaffung von Leistungswettbewerb im Femgas- 
bereich, 

- Regulierung der Netznutzungsentgelte, 

- Zugang zu den Verteiler- und Femgasnetzen, 

- Untersuchungen der Lieferunterbrechung unter 
besonderer Berücksichtigung der Krisensituation 
zwischen Russland und der Ukraine im Januar 
2009, 

- Versorgungssicherheit. 

3. Ausgewählte Tätigkeitsschwerpunkte 

der Bundesnetzagentur im Einzeinen 

Die Bundesnetzagentur hat in den Jahren 2008/2009 ihre 
nach dem EnWG zugewiesenen Aufgaben wahrgenom- 
men. Neben eigenen Kompetenzen hat sie im Rahmen ei- 
nes Verwaltungsabkommens mit den Ländern Schleswig- 
Holstein, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg- Vorpom- 
mern, Thüringen und Berlin Angelegenheiten der Lan- 
desregulierungsbehörden dieser Bundesländer betreut. 

a) Entfiechtung 

Das EnWG sah in der für die Jahre 2008 und 2009 gelten- 
den Fassung in den §§ 6 ff die Entflechtung vertikal integ- 
rierter Energieversorgungsuntemehmen (§ 3 Nummer 38 
EnWG alt) zur Gewährleistung von Transparenz sowie 
diskriminierungsfreier Ausgestaltung und Abwicklung 
des Netzbetriebs vor. Im Berichtszeitraum mussten die 
Adressaten der Normen Vorkehrungen in rechtlicher (§ 7 
EnWG alt), operationeller (§ 8 EnWG alt), informatori- 
scher (§ 9 EnWG alt) und buchhalterischer (§ 10 EnWG 
alt) Sicht treffen. Die Bundesnetzagentur hat die Umset- 


zung dieser Vorschriften überwacht. Die Vorgaben sind 
nach Einschätzung der Bundesnetzagentur zum Großteil 
in zufriedenstellender Weise umgesetzt worden. Ledig- 
lich die Prüfung der Gleichbehandlungsberichte im Rah- 
men der operationeilen Entflechtung gab Anlass, Maß- 
nahmen zu Organisation und Leitung des Netzbetriebs zu 
veranlassen. Entsprechende Verfahren wurden durch die 
Bundesnetzagentur eingeleitet. Darüber hinaus ist sie in 
der GEER (Council of European Energy Regulators) 
Arbeitsgruppe URB TF (Unbundling, Reporting and 
Benchmarking Task Force) aktiv und hat an Leitlinien zur 
operationeilen und informatorischen Entflechtung mitge- 
wirkt. 

Das 3. Binnenmarktpaket sieht als zentrales Element für 
eine Verstärkung der Marktöffnung in Europa eine Stär- 
kung der Eigenständigkeit der Transportnetzbetreiber 
Strom/Gas von der Erzeuger- und Verteilersparte vor. 
Dieses hat neben weiteren Vorschriften in Bezug zur Zer- 
tifizierung von Transportnetzbetreibem oder Entfiech- 
tung von Speicheranlagenbetreibem im Sommer 2011 
Eingang in das EnWG gefünden. Die Bundesnetzagentur 
wird die Umsetzung der neu enthaltenen Vorgaben über- 
wachen. 

b) Einführung der Anreizregulierung in 
Deutschiand 

Am 6. November 2007 ist die Anreizregulierungsverord- 
nung (ARegV) in Kraft getreten. Danach werden die 
Netzentgelte im Wege der Anreizregulierung bestimmt 
(§ 1 ARegV). Von den Regulierungsbehörden werden für 
jeden Netzbetreiber die Erlösobergrenze und damit der 
Gesamtbetrag für die fünfjährige Regulierungsperiode 
festgelegt, den der Netzbetreiber aus Netzentgelten er- 
lösen darf Die erste Regulierungsperiode nach der An- 
reizregulierung hat am 1. Januar 2009 begonnen (§ 3 
ARegV). Für den Gasbereich bestimmt die Verordnung, 
dass die erste Regulierungsperiode nur vier Jahre dauert 
(§ 34 Absatz Ib Satz 1 ARegV). Die Bundesnetzagentur 
nimmt bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen, der 
Koordinierung des Verfahrens und bei der Überwachung 
der Vorgaben eine Schlüsselrolle ein. 

Paradigmenwechsel 

Die Einführung der Anreizregulierung beschreibt die 
Bundesnetzagentur zu Recht als Paradigmenwechsel. Bis 
2009 erfolgte eine kostenbasierte Entgeltbildung, d. h. die 
Erlöse der Unternehmen orientierten sich an deren Kos- 
ten. Das System der Anreizregulierung baut auf die Vor- 
gabe individueller, effizienzbasierter Erlösobergrenzen. 
Netzbetreiber, welche die Effizienzvorgaben übererfül- 
len, erwirtschaften höhere Renditen als Netzbetreiber, die 
die Effizienzvorgaben nicht erreichen. Darin liegt der 
Anreiz zur Effizienzsteigerung, ln der nachfolgenden 
zweiten Regulierungsperiode (ab 2013) profitieren die 
Netzkunden grundsätzlich von der erreichten Effizienz- 
verbesserung. Die Vorteile eines solchen Systems für 
Netzbetreiber und Netznutzer unterstreicht die Bundes- 
netzagentur in ihrem Bericht. 
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Die Bundesregierung wird zusammen mit der Bundes- 
netzagentur auch in Zukunft dafür Sorge tragen, dass 
trotz steigender Anforderungen an die Netze sachgerechte 
Anreize zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung des 
Netzbereichs einerseits und sachgerechte Anreize für In- 
vestitionen in die Modernisierung und den Ausbau der 
Energienetze gesetzt werden, die den Anforderungen des 
Umbaus des Energieversorgungssystems angemessen 
Rechnung tragen. Der langfristige Orientierungsrahmen 
für die notwendigen Maßnahmen ist das Ziel der Bundes- 
regierung, den Anteil der Stromerzeugung aus emeuerba- 
ren Energien am Bruttostromverbrauch auf 80 Prozent bis 
2050 zu steigern und dabei die Bezahlbarkeit von Energie 
zu gewährleisten. 

c) Europäische Zusammenarbeit 

Durch das 3. Binnenmarktpaket hat die Entwicklung des 
europäischen Binnenmarktes an Dynamik gewonnen. Ein 
wichtiges Kriterium, welches zum Gelingen eines grenz- 
überschreitenden Energiehandels beitragen wird, ist die 
Zusammenarbeit der europäischen Regulierungsbehör- 
den. Die Bundesnetzagentur ist in zahlreichen, grenzüber- 
schreitend arbeitenden Zusammenschlüssen, Gremien 
und Arbeitsgruppen aktiv. Zu nennen sind dabei insbe- 
sondere die Europäische Energieagentur ACER (Agency 
for the Cooperation of Energy Regulators) sowie die 
Energieregulierungsgremien CEER (Council of European 
Energy Regulators) und ERGEG (European Regulators‘ 
Group for Electricity and Gas), die wiederum zahlreiche 
Unterarbeitsgruppen und Task Forces bilden, ln dieser 
Funktion wirkt die Bundesnetzagentur an der Erarbeitung 
von Empfehlungen, Stellungnahmen, Entwicklungsplä- 
nen und Umsetzungsstrategien mit und kann die auf euro- 
päischer Ebene gewonnenen Erkenntnisse auch gewinn- 
bringend für die deutsche Regulierungspraxis nutzen. 

d) Wettbewerb/Lieferantenwechsel 

Im Zentrum der Wettbewerbspolitik für die leitungsge- 
bundene Energieversorgung steht der Verbraucher. Ihm 
soll Wahlfreiheit eröffnet werden. Der Kunde, der bis zur 
Marktöffnung 1998 in der Terminologie des Energiewirt- 
schaftsrechts - und vielfach auch in der Wahrnehmung 
von Anbietern - nur ein „Abnehmer“ war, erhält die 
Chance zur aktiven Marktteilnahme. Voraussetzung dafür 
ist die Schaffung einer hinreichenden Anbietervielfalt. 
Die Netzregulierung soll daher auch die Voraussetzungen 
für den Marktzutritt neuer Anbieter schaffen. Die Bun- 
desnetzagentur erhebt fortwährend Daten zur Entwick- 
lung von Energiepreisen, Hände Ivo lumina, der Teilneh- 
merstruktur des Marktes sowie dem Verbraucherverhalten 
und wertet diese aus. 

EEX 

So wurde ein Bericht über die Tätigkeit der Strombörse 
EEX (European Energy Exchange) veröffentlicht. Dieser 
dokumentiert das extrem hohe Niveau der Börsenpreise 
und deren Schwankungen in den Jahren 2008 und 2009. 
Darüber hinaus war ein merklicher Anstieg des Handels- 
volumens an der EEX im Bereich Strom zu verzeichnen. 


Mit Stand 1 . April 2009 gab es 203 zugelassene Elektrizi- 
tätshandelsteilnehmer, von denen die Energieversor- 
gungsuntemehmen die weitaus größte Händlergruppe bil- 
den. Im Bereich Gas war das Handelsvolumen weiterhin 
gering (nicht einmal 5 Prozent), was die Vermutung nahe 
legt, dass der Großteil des Gashandels in Deutschland 
über bilaterale Verträge abgewickelt wird. 

Elektrizitätseinzelhandel 

Die Kundenstruktur im Elektrizitätseinzelhandel stellte 
sich im Berichtszeitraum nach den Angaben der Bundes- 
netzagentur wie folgt dar: Eine verhältnismäßig geringe 
Anzahl von Industriekunden (ca. 18 000) machen men- 
genmäßig ca. 50 Prozent des Elektrizitätsmarktes aus. 
Kleinere Industrie- und Gewerbekunden (ca. 3 Millionen) 
kamen auf einen Anteil von ca. 23 Prozent. Davon wurde 
im Berichtsjahr 2008 rund die Hälfte vom lokalen Grund- 
versorger beliefert. Die Quote derer, die vom Grundver- 
sorger zu einem anderen Versorger gewechselt sind, war 
um bis zu 10 Prozent gestiegen, wobei sich die Wechsel- 
bereitschaft mit zunehmender Abnahmemenge redu- 
zierte. 

Die zahlenmäßig größte Kundenkategorie der Haushalts- 
kunden (ca. 45 Millionen) erreichte einen mengenmäßigen 
Marktanteil von 27 Prozent. Die jährlichen Lieferanten- 
wechselquoten lagen bei Haushaltskunden mit lediglich 
gut 5 Prozent deutlich unter denen der Industrie- und gro- 
ßen Gewerbekunden (dort 12,6 Prozent). Positiv bewertet 
die Bundesnetzagentur, dass sich bei Haushaltskunden 
die Elektrizitätslieferungen von anderen Lieferanten als 
den Grundversorgem im Berichtsjahr 2008 nahezu ver- 
doppelt hätten. Der Wettbewerb um Haushaltskunden im 
Strombereich gewann letztlich weiter an Fahrt, es besteht 
an dieser Stelle jedoch weiterhin Verbesserungspotential. 
So musste die Bundesnetzagentur aufgrund von Be- 
schwerden zum Lieferantenwechsel in rund 50 Fällen ge- 
gen Netzbetreiber Vorgehen. Die gesamte mengenbezo- 
gene Lieferantenwechselquote von Haushaltskunden sei 
in 2008 gegenüber 2007 um einen Prozentpunkt von 
4,34 Prozent auf 5,34 Prozent angestiegen. Gleichwohl 
werde immer noch ca. die Hälfte der Haushaltskunden 
über die Grundversorgung als teuerste und preislich am 
stärksten steigende Art der Elektrizitätsbelieferung belie- 
fert und insgesamt 90 Prozent aller Haushaltskunden be- 
ziehen ihren Strom vom örtlichen Grundversorger. Nutz- 
ten Haushaltskunden ihre Wechselmöglichkeiten, zeichne 
sich bei der Neukundenakquisition eine klare Dominanz 
von einigen wenigen Unternehmen ab. So wiesen die vier 
größten Lieferanten in Deutschland im Berichtsjahr 2008 
einen Anteil von ca. 52 Prozent an der Belieferung von 
Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgungsnetz- 
gebiete auf und hätten damit in diesem Marktsegment ei- 
nen vergleichbaren Marktanteil wie im gesamten Einzel- 
handelsbereich erreicht. 

Gas-Großhandel 

Die Zusammenlegung von Marktgebieten und die stei- 
gende Anzahl von Handelsteilnehmem hat eine deutliche 
Belebung des Großhandelsmarktes initiiert. Alle 13 netz- 
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gebietsaufspaimenden Netzbetreiber in Deutsehland bie- 
ten den Handel mit Erdgas über ihre jeweiligen virtuellen 
Handelspunkte an. Die Vielzahl der Handelsplätze maeht 
die Ermittlung eines einheitliehen Großhandelspreises na- 
hezu unmöglieh. Insgesamt wurden darüber ca. 600 Tera- 
wattstunden (TWh) Erdgas gehandelt. Dies entspricht ca. 
65 Prozent des deutschen Erdgas Verbrauchs. 

Gas-Einzelhandel 

Im Gasbereich nutzten im Berichtszeitraum nur wenige 
Haushaltskunden ihre Wechselmöglichkeiten. Mit einer 
durchschnittlichen fallbezogenen Wechselquote von 
2,85 Prozent war jedoch auch in 2008 hier eine Verbesse- 
rung gegenüber 2007 (1,01 Prozent) zu verzeichnen. Die 
Bundesnetzagentur betont zu Recht, dass Lieferanten- 
wechsel direkt den Wettbewerb beleben und somit unmit- 
telbar Auswirkungen auf die Preisgestaltung und die 
Verfügbarkeit alternativer Angebote haben. Den Verbrau- 
chern bieten sich daher bei einer aktiveren Nutzung der 
Wechselmöglichkeiten sicher noch erhebliche Einspar- 
potentiale in ihrer Energieversorgung. 

Ausblick 

Der rechtliche Rahmen ermöglicht ein aktives Marktver- 
halten der Verbraucher, das in den Jahren 2008 und 2009 
jedoch nur unzureichend genutzt wurde. Dazu trugen 
zahlreiche praktische Schwierigkeiten (u. a. lange Bear- 
beitungsfristen) ebenso bei wie zum Teil undurchsichtige 
Angebote der Versorger. Die zum Jahresende 2010 von 
Lieferanten von Elektrizität einzuführenden variablen Ta- 
rife im Sinne von § 40 Absatz 3 EnWG alt werden für ein 
weitaus breiteres Angebot sorgen, insbesondere, wenn im 
Jahre 2012 der Spielraum für ein breites Tarifangebot 
über Änderungen am Verordnungsrahmen weiter vergrö- 
ßert werden soll. Hieraus ergeben sich gute Aussichten 
für mehr Wettbewerb und auch Chancen, Lastverschie- 
bungs- und Energieeinsparpotentiale in Haushalten zu he- 
ben. Mit der Umsetzung des 3. Binnenmarktpakets sind 
zudem Regelungen in das Energiewirtschaftsrecht aufge- 
nommen worden, die dem Haushaltskunden den Liefe- 
rantenwechsel erleichtern. So ist ein Lieferantenwechsel 
künftig innerhalb von drei Wochen durchzuführen. Ferner 
sind Regelungen für verbesserte Verbraucherinformatio- 
nen vorgesehen und eine Verbraucherschlichtungsstelle, 
die heute (Stand: März 2012) bereits ihre Arbeit aufge- 
nommen hat und bei Beschwerden hilft. Dies alles nutzt 
dem Wettbewerb und nutzt dem Haushaltskunden. 

Der Rechtsrahmen und die Arbeit der Bundesnetzagentur 
haben eine gute Grundlage für den Lieferantenwechsel 
geschaffen. Wechsel-Appelle aus Politik und Verbrau- 
cherverbänden können ergänzend dazu beitragen, die Ver- 
braucher zu einem Lieferantenwechsel zu motivieren und 
die Marktmacht einzelner Energieversorger zu begrenzen. 

Verringerung von Markteintrittshürden im 
Gasbereich 

Im Gasbereich lag der weitere Schwerpunkt der regulato- 
rischen Tätigkeit in der Reduzierung von Markteintritts- 


hürden durch die Vereinheitlichung der Geschäftspro- 
zesse zwischen den Marktteilnehmern entsprechend der 
von der Bundesnetzagentur erfolgten Festlegung „GeLi 
Gas“, die Vereinfachung des Gashandels und der Beliefe- 
rung von Letztverbrauchem durch neue Bilanzierungsre- 
geln („GABi Gas“) sowie die weitere Zusammenlegung 
von Gasmarktgebieten. Die zum 1 . Oktober 2009 erfolgte 
Reduzierung von vormals zehn auf sechs Gasmarktge- 
biete war ein wichtiger Schritt für mehr Wettbewerb und 
Kosteneffizienz. 

Die Bundesregierung teilt das Ziel, einen funktionieren- 
den Wettbewerb auf dem Gasmarkt zu schaffen. Dazu ist 
es erforderlich, dass insbesondere neue Anbieter erleich- 
terten Zugang zu benötigten Transportkapazitäten erhal- 
ten, denn ohne Kapazität kann keine Kundenbelieferung 
im Gasnetz erfolgen. Die Bundesregierung hat daher, 
auch vor dem Hintergrund der bereits durchgeführten 
Maßnahmen der Bundesnetzagentur, die Gasnetzzu- 
gangsverordnung neu gefasst, die am 9. September 2010 
in Kraft getreten ist. Anforderungen, wie sie sich aus dem 
europäischen Rechtsrahmen ergeben, wurden berücksich- 
tigt. Das Bemühen der Bundesnetzagentur in den entspre- 
chenden Regulierungsgremien (z. B. Arbeitsgruppen der 
Gruppe der europäischen Energieregulierungsbehörden), 
eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen beiden 
Rechtskreisen zu erreichen, wird von der Bundesregie- 
rung unterstützt. 

Hohe Leistungsfähigkeit der deutschen 
Gasversorgung 

Die Bundesnetzagentur sieht wie die Bundesregierung, 
dass sich die Leistungsfähigkeit der deutschen Gasversor- 
gung in der Krisensituation zwischen Russland und der 
Ukraine zu Beginn des Jahres 2009 bewährt hat. Trotz der 
dadurch verursachten Lieferunterbrechungen wurde die 
Gasversorgung in Deutschland aufrechterhalten. Nicht 
unerwähnt bleiben soll, dass auch von den deutschen 
Gashändlem ein nicht unerheblicher Beitrag zur Versor- 
gung von anderen europäischen Ländern, die ebenfalls 
von den Lieferunterbrechungen betroffen waren, erbracht 
wurden. 

e) Energiepreise und Netzreguiierung 

Ein günstiges Energiepreisniveau ist nicht allein durch 
die Netzregulierung zu erreichen. Netzentgelte sind nur 
einer von mehreren Kostenblöcken, die sich auf die 
Preise der Energielieferanten auswirken. Die Preise für 
Strom und Gas sind 2008 vor allem wegen steigender Be- 
schaffungskosten gestiegen und waren 2009 aus dem 
gleichen Grund wieder rückläufig. Bei Industriekunden 
sorgen weit reichende Entlastungen von Stromsteuem 
und bei der EEG-Umlage sowie bei den Netzentgelten da- 
für, dass im Wesentlichen nur die Kosten der Erzeugung 
und des Vertriebs zu tragen sind. Bei Haushaltskunden 
teilte sich die Stromrechnung im 1. Halbjahr 2010 dage- 
gen wie folgt auf: rd. 35 Prozent Erzeugung und Vertrieb, 
rd. 24 Prozent Netzentgelte und rd. 41 Prozent staatlich 
veranlasste Preisbestandteile. Ein hohes Preisniveau ist 
allerdings nicht allein durch staatlich veranlasste Preisbe- 
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standteile und Entwicklungen bei den Primärenergie- 
kosten und den Netzentgelten begründbar, sondern auch 
ein Hinweis darauf, dass der Wettbewerb insbesondere in 
den Bereichen Erzeugung und Großhandel noch intensi- 
viert werden muss. 

So kann die Bundesnetzagentur in ihrem Bericht für die 
Jahre 2008 und 2009 für den Bereich der Industrie- und 
großen Gewerbekunden, also bei knapp zwei Drittel des 
deutschen Elektrizitätsmarktes, einen bundesweiten 
Markt ausmachen, muss jedoch zugleich feststellen, dass 
dieser Markt von wenigen großen Unternehmen domi- 
niert wird. 

Der Elektrizitätspreisanstieg zwischen 2006 und 2009 fiel 
mit rund 7 bzw. 9 Prozent nach Einschätzung der Bundes- 
netzagentur bei Industrie- bzw. Gewerbekunden gering 
aus. Ein Vergleich des Preisstandes zum 1. April 2009 mit 
dem Vorjahreswert (1. April 2008) zeige für Industrie- 
kunden einen um 5 Prozent gesunkenen Gesamtpreis, 
während für Gewerbekunden Preissteigerungen um 
7 Prozent zu verzeichnen seien. 

Ganz anders bei Haushaltskunden: Hier ist der Preis- 
anstieg nach Angaben der Bundesnetzagentur in den Jah- 
ren 2006 bis 2009 mit 23 Prozent sehr viel deutlicher als 
bei Industrie- und Gewerbekunden ausgefallen. Grund sei 
oftmals die regionale Dominanzstellung des Grundver- 
sorgers und der damit verbundene geringe Wettbewerbs- 
druck. Immer noch zahlten Haushaltskunden für eine 
Elektrizitätsbelieferung durch den Grundversorger deut- 
lich höhere Preise als bei einem anderen Lieferanten, der 
außerhalb des jeweiligen Grundversorgungsnetzgebietes 
ansässig sei, berichtet die Bundesnetzagentur. Der Haus- 
haltskundenmarkt stelle somit keinen bundesweiten, son- 
dern einen stark regional geprägten Wettbewerbsmarkt 
dar. 

Nach wie vor problematisch schätzt die Bundesnetzagen- 
tur die Ermittlung eines Großhandelspreises für Gas in 
Deutschland ein. Die Vielzahl der Handelsplätze und die 
mangelnde Transparenz in der Preisbildung auf der Mehr- 
zahl dieser Handelsplätze machten eine Abschätzung des 
Großhandelspreises weitgehend unmöglich. Ein für die 
Entwicklung der Gaspreise wichtiger Indikator sei der 
durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon- 
trolle (BAFA) monatlich ermittelte Grenzübergangspreis^. 
Habe dieser im Jahr 2008 bei 2,68 Cent pro Kilowatt- 
stunde (ct/kWh) (-t von 34,2 Prozent ggü. 2007) gelegen, 
entwickelten sich in 2009 die Grenzübergangspreise bis 
Juli rückläufig auf 2,37 ct/kWh (- von 11,7 Prozent ggü. 
2008). 

Im Bereich der Einzelhandelspreise Gas kann die Bun- 
desnetzagentur weiterhin eine Tendenz zu steigenden 
Preisen feststellen, ln der Kategorie Haushaltskunden in 
der Grundversorgung sei der durchschnittliche mengen- 
gewichtete Gesamtpreis von 6,90 ct/kWh (Preisstand 


2 Hierbei handele es sich um einen statistischen Durchschnittspreis, 
der aus den vom BAFA erfassten Importen von Gashandelsgeseil- 
schaften zur Versorgung des deutschen Gasmarktes gebildet werde. 


1. April 2008) auf 7,11 ct/kWh (Preisstand 1. April 2009) 
gestiegen. Dabei machten die Kosten für Energiebeschaf- 
fimg und Vertrieb den größten Anteil am Gesamtpreis aus 
(53,24 Prozent). Der Anteil der Netzentgelte inklusive 
Entgelte für Abrechnung betrug 18,81 Prozent, die men- 
gengewichteten Netzentgelte in dieser Kundenkategorie 
seien von 1,26 ct/kWh (Preisstand 1. April 2008) auf 
1,41 ct/kWh (Preisstand 1. April 2009) gestiegen. 

f) Messwesen 

Ein Bereich, der rechtlich neu gestaltet wurde, ist das 
Zähl- und Messwesen. Eine neue Verordnung (Messzu- 
gangsverordnung) und Änderungen des EnWG (§ 21b 
EnWG alt) im Jahre 2008 belegen dies. 

Smart Metering 

Smart-Metering (sog. Intelligentes Messen) ist eine mo- 
derne Form der Messung des Verbrauchs von Energie (bei 
Strom auch der Einspeisung). Im Gegensatz zur altherge- 
brachten Messung mit elektro-mechanischen Stromzäh- 
lern (sog. Ferraris-Zähler) besitzt der Smart Meter ein 
elektronisches Zählwerk. Zum intelligenten Zähler wird 
er über die Fähigkeit zur bidirektionalen Kommunikation: 
Er kann Verbrauchs- und andere Werte (Strom, Frequenz, 
Spannung etc.) femübertragen (via GSM, DSL etc), ist 
aber auch „ansprechbar“, Funktionen wie Laststeuerung, 
variable Tarifierung, Softwareupdate etc. sind hier mög- 
lich. Ebenfalls denkbar ist die Steuerung von Haushalts- 
geräten, Klimaanlagen, Haussicherungssystemen etc. 
(„Home Automation“). Smart Meter dieser Ausbaustufe 
sind zumeist noch im Pilot-, also Entwicklungseinsatz. Im 
Zusammenhang mit einer modernen Form der Ver- 
brauchsveranschaulichung (Inhomedisplay oder persönli- 
ches Verbrauchsportal im Internet) kann Smart Metering 
zu energiebewusstem Verhalten (Einsparung und/oder 
Verlagerung) bewegen. Hierauf liegt der Fokus der EU- 
Kommission, die das Thema stark im 3. Binnenmarktpa- 
ket verankerte (80 Prozent-Rollout bzw. Festlegung einer 
zehnjährigen Rollout- Strategie nach Durchführung einer 
Kosten-Nutzen-Analyse zum 3. September 2012). Smart 
Metering kann aber auch zu einem stark erhöhten 
Aufkommen von personenbezogenen Daten und deren 
Verarbeitung führen. Rückschlüsse auf die Anzahl der 
Personen in einem Haushalt und ein bestimmtes Ver- 
brauchsverhalten sind bei unzureichenden Vorkehrungen 
möglich. Dies hatte das Bundesministerium für Wirt- 
schaft und Technologie dazu bewogen, Ende des Jahres 
2010 das Bundesamt für Sicherheit in der Informations- 
technik mit der Entwicklung eines sogenannten Schutz- 
profils für Smart Meter zu beauftragen, ln das Projekt eng 
eingebunden sind der Bundesbeauftragte für den Daten- 
schufz und die Informationsfreiheit, die Bundesnetzagen- 
tur und die Physikalisch-Technische-Bundesanstalt. 

Bericht der Bundesnetzagentur 

Der bisherigen Strategie folgend, Chancen und Risiken 
des Einsatzes von Smart Metern genauer zu ermitteln, be- 
vor breite Maßnahmen getroffen werden, beauftragte das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im 
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Jahre 2008 die Bundesnetzagentur, für Anfang 2010 ei- 
nen Berieht zu allen relevanten teehnisehen, wirtsehaftli- 
ehen und reehtliehen Aspekten eines fläehendeckenden 
Einsatzes femauslesbarer Zähler zu erstellen. Der Berieht 
„Wettbewerbliehe Entwieklungen und Handlungsoptio- 
nen im Bereieh Zähl- und Messwesen und bei variablen 
Tarifen“ wurde Ende März 2010 veröffentlieht. 

Die Bundesnetzagentur maehte in o. g. Bestandsauf- 
nahme eine bisher fehlende wettbewerbliehe Dynamik 
aus. Gründe waren fehlende Informationen auf Verbrau- 
cherseite über vorhandene Alternativen verbunden mit 
Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und hohen Kos- 
ten der neuen Zähler. Hinzu kämen das fehlende Angebot 
an variablen Tarifen, eine zögerliche Haltung der 
Marktakteure, die fehlende Standardisierung sowie rechtli- 
che Hemmnisse und hohe Einstiegsinvestitionen (Hard- 
ware, Software, BackOffice). Ausgemacht werden konnten 
auch Unsicherheiten auf Netzbetreiberseite hinsichtlich 
einer Kostenanerkennung, die fehlende Produktvielfalt 
sowie mangelnde praktische Erfahrungen mit Smart Me- 
tern und Unsicherheiten hinsichtlich des Kosten-Nutzen- 
Verhältnisses. 

Ausgehend von dieser Analyse empfahl die Bundesnetz- 
agentur in o. g. Bericht unter anderem ein Absehen von 
einer vorzeitigen Festlegung auf einen flächendeckenden 
Rollout. Stattdessen wird die Durchführung einer Kosfen- 
Nufzen-Analyse empfohlen, wie sie im 3. Binnenmarkt- 
paket angelegt ist. Ebenfalls empfohlen werden die 
Schaffung von Anreizen, damit Unternehmen von sich 
aus Rollout-Strategien entwickeln, sowie die Weiterent- 
wicklung des marktgetriebenen Ansatzes über die Vor- 
gabe erweiterter Rahmenbedingungen, wie z. B.: Einbau 
eines modular erweiterbaren Basiszählers (Trennung von 
Zähl- und Kommunikationsmodul) über die bisherigen 
Fälle hinaus auch im Falle des sog. Tumuswechsels (Ab- 
lauf Eichgültigkeit) oder anderer technisch bedingter 
Wechsel. Einbaukosten im regulierten Bereich würden 
nach Darlegung der Bundesnetzagentur in ihrem Bericht 
in die Netzentgelte eingehen. Schließlich sollten Rechts- 
änderungen den Weg freimachen für zeit- und lastvariable 
Tarife, sektorspezifisch den Datenschutz präzisieren und 
Mindestanforderungen für erweiterbare Basiszähler und 
ein ausgebautes modernes Messsystem fixieren. 

Vor dem Hintergrund der Analysen im Bericht der Bun- 
desnetzagentur hat die Bundesregierung im Energiekon- 
zept das Handlungsfeld Smart Metering als wichtiges 
Handlungsfeld im Themenfeld intelligente Netze weiter 
Umrissen und grundlegende rechtliche Rahmenbedingun- 
gen für ein sicheres Smart Metering als Basis für intelli- 
gente Netze im Rahmen der EnWG-Novelle im Sommer 
2011 geschaffen. Dazu gehören die rechtlichen Grundla- 
gen zur Einführung von intelligenten Zählern sowie für 
die kommunikative Vernetzung und Steuerung von 
Stromerzeugern, Speichern, Verbrauchern und Netzbe- 
triebsmitteln. Unter Berücksichtigung der Verbraucherin- 
teressen, des Datenschutzes und der Datensicherheit 
sowie der wirtschaftlichen und technischen Rahmenbe- 
dingungen werden in untergesetzlichen Vorschriften 
(Rechtsverordnungen, Schutzprofilen und Technischen 


Richtlinien) weitere Anforderungen für den schrittweisen 
fläehendeckenden Einsatz intelligenter Zähler konkreti- 
siert. 

g) Netzausbau und Versorgungssicherheit 

Zum wichtigen Punkt Versorgungssicherheit kann die 
Bundesnetzagentur auch in diesem Bericht die führende 
Rolle Deufschlands im Elektrizifätsbereich fesfsfellen. Im 
Berichtsjahr 2008 lag die Unterbrechung der Stromver- 
sorgung durchschnittlich bei 16,89 Minuten. Dieser Wert 
stellt im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche Ver- 
besserung dar. Ziel ist es, in den nächsten Jahren weitere 
Beiträge zur Reduzierung der Versorgungsunterbrechun- 
gen zu leisten. 

Die Regulierungsbehörde betont gleichzeitig die beson- 
deren Herausforderungen, vor denen die Elektrizitäts- 
netze in Deutschland stehen und zu deren Bewältigung 
entsprechende Investitionen in die deutschen Elektrizi- 
tätsnetze zu tätigen sein werden. Die Gründe werden 
gesehen in der Bildung eines europäischen Elektrizitäts- 
binnenmarktes mit entsprechend wachsendem Handels- 
volumen über die Ländergrenzen hinweg, der Zunahme 
von lastfemer Erzeugung und des Transport großer Leis- 
tungen über weite Strecken und der Integration fluktuie- 
render Erzeugungsquellen in die Übertragungs- und Ver- 
teilernetze. So gingen im Elektrizitätsbereich immer mehr 
dezentrale Erzeuger ans Netz. Hierdurch ändere sich der 
Lastfiuss, der nun nicht mehr nur von den Hoch- zu den 
Niederspannungsnetzen, sondern auch umgekehrt er- 
folge. Weiterhin stellten steigende Handelsvolumina und 
die schwankende Nachfrage immer komplexere Anforde- 
rungen an die Elektrizitätsnetze. Im Berichtszeitraum und 
darüber hinaus hat die Bundesregierung deshalb wichtige 
Schritte für den Ausbau und die Effizienzsteigerung des 
Leitungsnetzes eingeleitet: 

EnLAG und weitere gesetzliche Maßnahmen 

Im Berichtszeitraum 2008 bis 2009 war zunächst die 
Schaffung des Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus 
der Höchstspannungsnetze vom 21. August 2009 (BGBl. 1 
S. 2870) von Bedeutung. Das Energieleitungsausbauge- 
setz (EnLAG) schafft eine verfahrensmäßige Beschleuni- 
gung für 24 vordringliche Leitungsbauvorhaben durch: 

- gesetzliche Festlegung der energierechtlichen Not- 
wendigkeit und des vordringlichen Bedarfs für diese 
Leitungsbauvorhaben, 

- beschleunigtes Planfeststellungsverfahren, 

- Verkürzung des Rechtswegs auf eine Instanz bei Zu- 
ständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts, 

- Ermöglichung des teilweisen Einsatzes von Erdkabeln 
auf Höchstspannungsebene auf vier Pilotstrecken, 

Darüber hinaus ist seit Sommer 2011 im EnWG für Lei- 
tungen zur Netzanbindung von Offshore- Windkraftanla- 
gen die Durchführung eines Planfesfsfellungsverfahrens 
vorgesehen. 
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Die Bundesnetzagentur begrüßt in ihrem Tätigkeitsbe- 
richt das am 26. August 2009 in Kraft getretene EnLAG. 
Da in Deutschland bei der Umsetzung von Infrastruktur- 
vorhaben im Energiebereich unterschiedliche Interessen 
in Einklang gebracht werden müssten, hebt die Bundes- 
netzagentur in ihrem Bericht allerdings auch die zentrale 
Bedeutung eines konsistenten und zügigen Planungs- 
rechts hervor. Eine Herausforderung liege nach wie vor 
darin, so der Tätigkeitsbericht 2008 bis 2009, dass es für 
die Entwicklung von Übertragungsnetzen keine überge- 
ordnete Planung, wie z. B. in der Verkehrswegeplanung, 
gebe. Das EnLAG in seiner jetzigen Form stellt eine der- 
artige übergeordnete Planung nicht dar, sondern soll vor- 
nehmlich punktuell über den Bedarfsplan den Ausbau 
konkreter Trassen beschleunigen. Ob eine Beschleuni- 
gungswirkung eintritt, wird die Bundesregierung in ei- 
nem zum 1. Dezember 2012 vorzulegenden Bericht un- 
tersuchen. 

Für die dringend notwendige Beschleunigung des Netz- 
ausbaus hat die Bundesregierung bereits in dem im Sep- 
tember 2010 vom Kabinett beschlossenen Energiekon- 
zept ein Maßnahmenbündel vorgeschlagen, das seine 
Umsetzung in den Beschlüssen des Deutschen Bundesta- 
ges zum Energiewirtschaftsgesetz und zum Netzaus- 
baubeschleunigungsgesetz im Sommer 2011 fand. Um 
Verständnis und Akzeptanz für den Leitungsausbau zu 
stärken, setzte die Bundesregierung in der Folge eine In- 
formationsoffensive „Netze für eine umweltschonende 
Energieversorgung“ auf Für den zügigen und bedarfsge- 
rechten Netzausbau der Übertragungsnetzbetreiber wird 
zukünftig ein zwischen allen Netzbetreibem abgestimm- 
ter Netzentwicklungsplan sorgen, der von den Übertra- 
gungsnetzbetreibem jährlich vorzulegen, öffentlich zu 
konsultieren und von der Bundesnetzagentur zu bestäti- 
gen ist. Auf der Grundlage dieses zehnjährigen Netzent- 
wicklungsplans, der auch Stellung nimmt zum Einsatz 
moderner Übertragungstechniken, wird die Bundesnetz- 
agentur mindestens alle drei Jahre der Bundesregierung 
einen Entwurf für einen Bundesbedarfsplan vorlegen, der 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages bedarf 
Der Bundesbedarfsplan enthält die wichtigsten länder- 
übergreifenden und grenzüberschreitenden Höchstspan- 
nungsleitungen und stellt für diese die energiewirtschaft- 
liche Notwendigkeit und den vordringlichen Bedarf fest. 
Der Bundesbedarfsplan bildet die Grundlage für eine da- 
rauf folgende Bundesfachplanung durch die Bundesnetz- 
agentur. Darin werden die notwendigen Trassenkorridore 
ausgewiesen und für den Bau von Höchstspannungslei- 
tungen reserviert. Zur Beschleunigung des Genehmi- 
gungsverfahrens ist unter bestimmten Voraussetzungen 
die Durchführung eines bundesweit einheitlichen Plan- 
feststellungsverfahrens für länderübergreifende oder 
grenzüberschreitende Netzausbauvorhaben vorgesehen. 

Die Länder und die anderen Beteiligten werden in einem 
gesetzlich geregelten und transparenten Verfahren früh- 
zeitig beteiligt. Darüber hinaus sollen die Planungs- und 
Genehmigungsverfahren im Leitungsausbau weiter be- 
schleunigt werden. Dies umfasst insbesondere die Erar- 
beitung von Verwaltungsvorschriften nach § 117b EnWG 


über die Durchführung des Planfesfsfellungsverfahrens 
im Energieleitungsbau. Damit soll eine konsistente Ge- 
nehmigungspraxis der Länder gesichert sowie die Trans- 
parenz des Planungs- und Genehmigungsverfahrens er- 
höht werden. 

h) Ausgleichsmechanismusverordnung 

Das zum 1. Januar 2009 novellierte EEG hat die der Bun- 
desnetzagentur zugewiesenen Aufgaben erweitert. Da- 
rüber hinaus ist die Bundesnetzagentur im Rahmen der 
AusglMechV damit beauftragt worden, eine Durchfüh- 
rungsverordnung zu erlassen. Ziel dieser Verordnung isf 
es, den EEG-Strom finanziell und energiewirtschafllich 
effizienter und in einem transparenteren Verfahren an die 
Letztverbraucher zu leiten und in der Folge die Netzent- 
gelte zu senken. Dies wird zu einer kostengünstigeren 
und für die Elektrizitäfslieferanten risikoärmeren Ab- 
wicklung der EEG- Wälzung führen. Die 2010 in Kraft 
getretene Ausgleichsmechanismusverordnung sieht Re- 
gelungen für eine transparente Bestimmung der EEG- 
Umlage und die sachgerechte Zuordnung der EEG-be- 
dingten Kosten vor und hat sich im Grundsatz als erfolg- 
reiches und zukunftsträchtiges Modell erwiesen, auch 
weil sie Vorkehrungen dafür getroffen hat, dass die Über- 
tragungsnetzbetreiber die Vermarktung der EEG-Strom- 
mengen effizient durchführen. 

Eine besondere Rolle spielen negative Börsenpreise: An 
der LEX treten negative Börsenpreise auf, welche mittel- 
bis langfristig Signalwirkungen vor allem auf Investitio- 
nen in flexible Kraftwerke, Stromspeicher und steuerbare 
Verbraucher haben werden. Negative Preise entstehen 
durch ein kurzfristiges Überangebot an Strom, induziert 
durch kurzfristig nicht genau vorhersehbare EEG Ein- 
speisung und fehlender Flexibilität des Grundlastkraft- 
werksparks in lastschwachen Zeiten. 

Die Bundesnetzagentur hat in der Ausgleichsmechanis- 
mus-Ausführungsverordnung eine befristete Ausnahme- 
regelung für das Auftreten von extremen negativen Preis- 
spitzen geschaffen, um ungerechtfertigt hohe Kosten im 
System nicht auftreten zu lassen. Diese Kosten basieren 
vor allem auf dem Anpassungsprozess der Marktteilneh- 
mer an den vollständigen Handel des größtenteils volati- 
len EEG Stroms an der EEX. Die gewünschten kurz- und 
langfristigen Verhaltensänderungen sollten dazu führen, 
dass die negativen Preise sowohl in ihrer extremen Aus- 
prägung als auch in ihrer Häufigkeit seltener auftreten. 
Das bisher befristete System hat sich in seiner ersten Be- 
währung 2010 bewährt und soll verlängert werden. Mit 
einer zukünftig möglichen Regelung zur Direktvermark- 
tung des EEG Stroms könnten auch diese Einspeisungen 
zukünftig mit den realen Marktpreisen gekoppelt werden. 
Hierdurch entstünde der Anreiz für die Betreiber, sich an 
den tatsächlich gehandelten Strompreisen zu orientieren. 
Die Bundesregierung hat diesen Vorschlag aufgegriffen. 
Zum 1. Januar 2012 wurde die Marktprämie im EEG ein- 
geführt. Durch dieses neue Instrument werden Anreize 
gesetzt, damit die Einspeisungen zukünftig stärker mit 
den realen Marktpreisen gekoppelt werden 
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i) Offshore 

Zu einem hohen Anteil an der Stromerzeugung aus den 
Emeuerbaren sollen Offshore-Windkraftanlagen beitra- 
gen. Die erfolgreiche Inbetriebnahme des Parks „Alpha 
Ventus“ und die große Zahl der geplanten Vorhaben wie 
auch die Auftragslage bei den beteiligten Unternehmen 
zeigen, dass Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen 
kann und wird. Zur Realisierung eines Gesamtvorgangs 
mit einer Vielzahl von Beteiligten, der schließlich dazu 
führt, dass ein Offshore-Windpark ans Netz gehen kann, 
konnte die Bundesnetzagentur erheblich mit einem Posi- 
tionspapier beitragen, das die unterschiedlichen Bauzei- 
ten von Offshore-Projekten und Anbindungsleitungen 
sachgerecht koordiniert und die notwendigen Vorausset- 
zungen für eine zügige, effiziente und diskriminierungs- 
freie Realisierung der Netzanbindungen für Offshore- 
Windparks formuliert. Um den Erfordernissen der Off- 
shore-Entwicklung gerecht zu werden, hat die Bundes- 


netzagentur mittlerweile dieses Positionspapier überar- 
beitet und führt gegenwärtig (Stand: März 2012) ein 
Festlegungsverfahren durch, um das Positionspapier in 
eine rechtlich verbindlichere Form zu überführen. Für 
einen zügigen und effizienten Ausbau ist seit der 
EnWG-Novelle aus Sommer 2011 die Clusteranbindung 
als Regelfall für die Netzanbindung der Offshore-Wind- 
parks vorgesehen. 

Offshore wird in zunehmendem Maße ein länderübergrei- 
fendes Thema und kann entscheidend zur umweltver- 
träglichen Energieversorgung in Europa beitragen. Die 
Bundesregierung verfolgt deshalb gemeinsam mit Nord- 
seeanrainem im Rahmen der North Seas Countries’ Off- 
shore Grid Initiative (NSCOGl) die Idee eines Offshore- 
Netzes in der Nordsee. Angestrebt wird eine stärker koor- 
dinierte Weiterentwicklung der Strominfrastruktur durch 
Schaffung geeigneter politischer, technischer und rechtli- 
cher Rahmenbedingungen. 



Drucksache 17/9400 


-16- 


Deutscher Bundestag - 17. Wahlperiode 


Tätigkeitsbericht 2008/2009 der Bundesnetzagentur für Eiektrizität, 

Gas, Teiekommunikation, Post und Eisenbahnen 

Vorwort 

Alle zwei Jahre legt die Bundesnetzagentur nach dem Energiewirtschaftsgesetz ei- 
nen Bericht über ihre Tätigkeit sowie über die Lage und Entwicklung auf dem Gebiet 
der Elektrizitäts- und Gasnetzwirtschaft vor. Der vorliegende zweite Tätigkeitsbe- 
richt dokumentiert die Fortschritte bei der Entwicklung von Marktstrukturen und 
Rahmenbedingungen, die einen diskriminierungsfreien und wettbewerbsfördemden 
Zugang zu den Energieversorgungsnetzen unter Wahrung der Verbraucherinteressen 
gewährleisten. 

Das Jahr 2008 hat für die Energiewirtschaft tiefgreifende Änderungen gebracht, de- 
ren Umsetzung weit in das Jahr 2009 hineinreichte und auch darüber hinaus die Re- 
gulierungsbehörden beschäftigen wird. So wurde die Einführung der Anreizregulie- 
rung durch die Bundesnetzagentur vorbereitet und ihre Umsetzung seit dem 
1 . Januar 2009 begleitet. Hierzu waren erstmalig die untemehmensindividuellen Ef- 
fizienzwerte zu ermitteln und für jeden Netzbetreiber die Erlösobergrenzen - auf Ba- 
sis der in 2008 durchgeführten zweiten Netzentgeltgenehmigungsrunde - zu bestim- 
men. Dabei hat die Bundesnetzagentur sachgerechte Anreize zur Produktivitäts- und 
Effizienzsteigerung des Netzbereichs, der ein natürliches Monopol darstellt, gesetzt 
und zugleich Sorge dafür getragen, dass Investitionen in den Erhalt und Ausbau der 
Energienetze attraktiv bleiben. Damit ist gewährleistet, dass den Netzbetreib em die 
für den Erhalt und die weitere Verbesserung der Versorgungssicherheit notwendigen 
Mittel in adäquatem Maße zur Verfügung stehen. 

Im Bereich Elektrizität war weiterhin die Regulierung der von den Übertragungs- 
netzbetreibem zu erbringenden Systemdienstleistungen zur Gewährleistung der 
Netzsicherheit und Systemstabilität von herausragender Bedeutung. Da Kosten für 
Systemdienstleistungen, wie beispielsweise der Regelenergie, bis zu 50 Prozent der 
gesamten Kosten der Übertragungsnetzebene ausmachen können und dabei nicht un- 
erheblichen Schwankungen unterliegen, kommt hier der Hebung von Kostensen- 
kungspotentialen großes Gewicht zu. Daher hat die Bundesnetzagentur Untersu- 
chungen zu den Möglichkeiten einer einheitlichen Ausregelung der vier deutschen 
Regelzonen und insbesondere das Vermeiden des Gegeneinander-Regelns eingelei- 
tet. Zudem wurde die Handhabung der Kosten für die Systemdienstleistungen auf ein 
neues Fundament gestellt. Diese Kosten können stark schwanken und den Übertra- 
gungsnetzbetreibem bei einer verzögerten Erstattung unnötige Zusatzkosten verursa- 
chen. Die Bundesnetzagentur hat hierzu ein Anreizsystem festgelegt. Dies bietet den 
Übertragungsnetzbetreibem Planungssicherheit, eine angemessene Kostenerstattung 
sowie Anreize zu effizientem Verhalten. 

Daneben hat das zum 1. Januar 2009 novellierte Emeuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) die der Bundesnetzagentur zugewiesenen Aufgaben erweitert. Darüber hinaus 
ist die Bundesnetzagentur im Rahmen der Ausgleichsmechanismusverordnung 
(AusglMechV) damit beauftragt worden, eine Durchführungsverordnung zu erlas- 
sen. Ziel der AusglMechV ist es, den EEG-Strom finanziell und energiewirtschaft- 
lich effizienter und in einem transparenteren Verfahren an die Letztverbraucher zu 
leiten. Dies wird zu einer kostengünstigeren und für die Elektrizitätslieferanten 
risikoärmeren Abwicklung der EEG-Wälzung führen. Die derzeit von der Bundes- 
netzagentur entwickelte Durchführungsverordnung sieht Regelungen für eine trans- 
parente Bestimmung der EEG-Umlage und die sachgerechte Zuordnung der EEG- 
bedingten Kosten vor. Zudem werden Vorkehrungen dafür getroffen, dass die Über- 
tragungsnetzbetreiber die Vermarktung der EEG- Strommengen effizient durchfüh- 
ren. 

Im Gasbereich lag der Schwerpunkt der regulatorischen Tätigkeit in der weiteren Re- 
duzierung von Markteintrittshürden durch die Vereinheitlichung der Geschäflspro- 
zesse zwischen den Marktteilnehmern entsprechend der von der Bundesnetzagentur 
erfolgten Festlegung „GeLi Gas“, die Vereinfachung des Gashandels und der Belie- 
ferung von Letztverbrauchem durch neue Bilanzierungsregeln („GABi Gas“) sowie 
die weitere Zusammenlegung von Gasmarkt-gebieten. So ist zum 1. Oktober 2009 
eine Reduzierung von vormals zehn auf sechs Gasmarktgebiete erfolgt. 
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Ferner hat die Bundesnetzagentur in einem Beschlussverfahren festgestellt, dass bei 
den überregionalen Femleitungsnetzbetreibem kein Leitungswettbewerb besteht, so 
dass diese Unternehmen ebenfalls der Netzentgeltgenehmigung unterliegen. Daher 
waren ihre Netzentgelte von der Bundesnetzagentur zu prüfen und zu genehmigen. 
Auf der Grundlage dieser Entgeltgenehmigungen wird die Anreizregulierung, die ab 
1. Januar 2010 auch für diese Netzbetreiber gilt, durchgeführt. 

Alle marktgebietsaufspannenden Gasnetzbetreiber in Deutschland bieten den Handel 
mit Erdgas über ihre jeweiligen virtuellen Handelspunkte an. Der positive Trend 
beim Gashandel, der mit Beginn des Gaswirtschaftsjahres 2007/08 seinen Anfang 
nahm, hat sich fortgesetzt. Es steht zu erwarten, dass die erneute Reduzierung der 
Gasmarktgebiete zum 1 . Oktober 2009 sowie die Einführung neuer Börsenprodukte, 
die auch kurzfristige Gashandelsgeschäfte umfassen, zur Steigerung der Gashandels- 
liquidität und Intensivierung der Aktivitäten seitens der Marktteilnehmer führen wer- 
den. 

Der Elektrizitätsbereich ist derzeit zwar immer noch „Europameister“ in Sachen Ver- 
sorgungssicherheit, allerdings stehen die Elektrizitätsnetze in Deutschland vor be- 
sonderen Herausforderungen, zu deren Bewältigung entsprechende Investitionen in 
die deutschen Elektrizitätsnetze zu tätigen sein werden. Dies resultiert insbesondere 
aus - der Bildung eines europäischen Elektritzitätsbinnenmarktes mit entsprechend 
wachsendem Handelsvolumen über die Ländergrenzen hinweg, 

- der Zunahme von lastfemer Erzeugung und des Transport großer Leistungen über 
weite Strecken und 

- der Integration fluktuierender Erzeugungsquellen mit großen Leistungen (Wind- 
energie Onshore/Offshore) in die Übertragungsnetze. 

So gehen im Elektrizitätsbereich immer mehr dezentrale Erzeuger (Windkraftanla- 
gen, Blockheizkraftwerke etc.) ans Netz. Hierdurch ändert sich der Lastfluss, der nun 
nicht mehr nur von den Hoch- zu den Niederspannungsnetzen geht, sondern auch 
umgekehrt erfolgen kann. Weiterhin stellen steigende Handelsvolumina und die 
schwankende Nachfrage immer komplexere Anforderungen an die Elektrizitäts- 
netze. Um diesen geänderten Bedingungen gerecht zu werden und Stabilität und Ver- 
sorgungssicherheit im Energiemarkt weiter gewährleisten zu können, müssen die 
Netze mit Steuerintelligenz (Informations- und Kommunikationstechnologien) aus- 
gestattet werden. Die Bundesnetzagentur unterstützt den Umbau der herkömmlichen 
Netze zu solchen leistungsfähigen Nefzen, den sog. „Smart Grids“, im Rahmen ihrer 
Kompetenzen. So lässt der unter dem Regime der Anreizregulierung ausgestaltete 
finanzielle Handlungsrahmen den Unternehmen ausreichend Raum für Investitionen 
in diesem Bereich. 

Zur Förderung der rechtzeitigen Anbindung von Offshore- Windkraft-Projekten in 
der Nordsee an die Transportnetze hat die Bundesnetzagentur im Übrigen ein Posi- 
tionspapier erstellt, das die unterschiedlichen Bauzeiten von Offshore-Projekten und 
Anbindungsleitungen sachgerecht koordiniert und die notwendigen Voraussetzungen 
für eine zügige, effiziente und diskriminierungsfreie Realisierung der Offshore- 
Windparks formuliert. 

Bei den Gasnetzen stellt sich neben einem Investitionsbedarf die Optimierung des 
Kapazitätsmanagements als eine drängendere Regulierungsaufgabe dar. Die langfris- 
tig nahezu vollständig ausgebuchten Kapazitäten der Gasnetze stehen gegenwärtig 
im Missverhältnis zu der tatsächlichen, zum Teil deutlich niedrigeren Auslastung der 
Leitungen. Durch geeignete Verfahren sollen Netznutzer nun einen besseren Zugang 
zu den ungenutzten Kapazitäten bekommen. Dies versetzt die Gaslieferanten in die 
Lage, Gastransporte verlässlicher zu planen und durchzuführen, und fördert somit 
wirkungsvoll den Wettbewerb. 

Die Bundesnetzagentur engagiert sich daher national als auch international für die 
Schaffung eines Kapazifäfsbewirtschaftungssysfems, das die Nufzbarkeit der besfe- 
henden Infrasfrukfur verbessert, den Zugang zu festen Kapazitäten erleichtert und 
kurzfristige Gashandelsgeschäfte ermöglicht. 
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Die Leistungsfähigkeit der deutschen Gasversorgung hat sich aber in der Krisen- 
situation zwischen Russland und der Ukraine zu Beginn des Jahres 2009 bewährt. 
Trotz der dadurch verursachten Lieferunterbrechungen wurde die Gasversorgung in 
Deutschland aufrecht erhalten. Darüber hinaus wurde von den deutschen Gashänd- 
lem ein nicht unerheblicher Beitrag zur Versorgung von anderen europäischen Län- 
dern erbracht, die ebenfalls von den Lieferunterbrechungen betroffen waren. 

Ferner begleitet die Bundesnetzagentur aktiv die Liberalisierung des Mess- und 
Zählwesens. Im Fokus steht dabei die Standardisierung von Verträgen und Ge- 
schäftsprozessen im Messwesen sowohl für Elektrizität und Gas, um den diskrimi- 
nierungsfreien Zugang von Wettbewerbern zum Messstellenbetrieb sowie zur Mes- 
sung zu gewährleisten, beispielsweise durch die Festlegung von Vorgaben für eine 
standardisierte und rechtssichere Erhebung und Übermittlung der Messwerte zwi- 
schen den Marktbeteiligten. Dies ist Voraussetzung dafür, dass sich der Wettbewerb 
im Bereich der Messung des Energieverbrauchs entwickeln kann und sich dem Ver- 
braucher durch mehr Transparenz und größere Anbieterauswahl weitere Möglichkei- 
ten zur Kostensenkung und Reduzierung seines Energieverbrauchs erschließen, ln 
ihrem „Bericht zum Stand des Wettbewerbs und zu notwendigen Weiterentwicklun- 
gen im Bereich des Zähl- und Messwesens und bei variablen Tarifen“ stellt die Bun- 
desnetzagentur Wege und Perspektiven für eine klare und innovative Ausrichtung 
dieses Themas im Interesse einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung für 
den Verbraucher dar. 

Die strukturellen Veränderungen auf den Energiemärkten und insbesondere der ver- 
einfachte Anbieterwechsel wirken sich auf die Letztverbraucher, auch auf die Haus- 
haltskunden, merklich aus, wie das diesjährig durchgeführte Monitoring für das Be- 
richtsjahr 2008 aufzeigt. Die Anzahl derjenigen Elektrizitätskunden, die von ihren 
Wechselmöglichkeiten Gebrauch gemacht haben, ist gegenüber 2007 von 1,47 auf 
2,25 Millionen angestiegen. Bei den Haushaltskunden ist im Jahr 2008 die gesamte 
mengenbezogene Lieferantenwechselquote gegenüber dem Vorjahr um einen Pro- 
zentpunkt auf 5,34 Prozent angestiegen. Im Gasbereich nutzen zwar vergleichsweise 
weniger Haushaltskunden ihre neuen Wechselmöglichkeiten, mit einer durchschnitt- 
lichen mengenbezogenen Wechselquote von 4,35 Prozent war jedoch auch in 2008 
hier eine Verbesserung gegenüber 2007 zu verzeichnen. Lieferantenwechsel beleben 
direkt den Wettbewerb, und haben somit unmittelbar Auswirkungen auf die Preisge- 
staltung und die Verfügbarkeit alternativer Angebote. Den Verbrauchern bieten sich 
daher bei einer aktiveren Nutzung der Wechselmöglichkeiten noch erhebliche Ein- 
sparpotentiale in ihrer Energieversorgung. 

Die Bundesnetzagentur wird in ihrer Rolle als nationaler Regulieren aber auch als 
Mitglied des künftigen europäischen Regulierungsgremiums ACER aktiv an der 
Umsetzung des im Jahr 2009 erlassenen Dritten Energie-Binnenmarktpakets mitwir- 
ken. 

Zentrale Leitidee ihres Handelns bleibt dabei die Schaffung von Wettbewerb sowie 
die Erhaltung und Verbesserung der Versorgungssicherheit im Sinne des Verbrau- 
chers. 


Matthias Kurth 

Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizifäf, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
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1 Lage und Entwicklung der Energie- 

märkte im Tätigkeitsbereich der 
Bundesnetzagentur 

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen und 
Rechtsgrundlagen 

1.1.1 Organisation der Energieregulierung im 
Rahmen des EnWG 

Das Energiewirtschaftsgesetz' (EnWG) weist die in ihm 
niedergelegten Aufgaben zur Regulierung des Netzbe- 
triebs auf den Elektrizitäts- und Gasmärkten den Regulie- 
rungsbehörden des Bundes und der Länder zu. Auf Seiten 
des Bundes wird die Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bun- 
desnetzagentur), auf Seiten der Länder die jeweilige Lan- 
desregulierungsbehörde tätig. 

Die den Ländern als eigene Angelegenheit i. S. d. Arti- 
kel 83 des Grundgesetzes (GG) zugewiesenen Aufgaben 
sind in § 54 Absatz 2 EnWG aufgeführt. Die danach für 
die Verteilernetze vorgesehene Landeszuständigkeit setzt 
voraus, dass das betroffene Netz nicht über das Gebiet 
eines Landes hinausreicht und dass weniger als 
100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar daran ange- 
schlossen sind. Ist dies gegeben, so fallen in das Tätig- 
keitsfeld der Länder u. a. die Entgeltregulierung, die 
besondere Missbrauchsaufsicht einschließlich der Vor- 
teilsabschöpfung, die Überwachung der Entflechtung in- 
tegrierter Energieversorger sowie die Überwachung der 
Vorschriften zum Netzanschluss und zur Systemverant- 
wortung der Betreiber von Energieversorgungsnetzen. 

Neben ihrer Eigenschaft als allgemeine Vollzugsbehörde 
nach dem EnWG (s. § 54 Absatz 3 EnWG) ist die Bun- 
desnetzagentur für die Regulierung der Übertragungs- 
und Femleitungsnetze sowie der Verteilernetze, die nicht 
von § 54 Absatz 2 EnWG erfasst werden, zuständig. Des 
Weiteren übt die Bundesnetzagentur solche Kompetenzen 
aus, deren bundeseinheitliche Wahrnehmung zur Gewähr- 
leistung einer effizienten Marktaufsicht von besonderer 
Bedeutung ist. Hierzu zählen das Monitoring zur Herstel- 
lung von Markttransparenz, die Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Kommission und den Regulierungsbehör- 
den anderer EU-Mitgliedstaaten sowie die Unterrichtung 
der Öffentlichkeit über den Stand der Liberalisierung auf 
den Energiemärkten. Im Rahmen der zum 1. Januar 2009 
eingeführten Anreizregulierung führt die Bundesnetz- 
agentur u. a. die nach den Maßgaben der Anreizregulie- 


‘ In Umsetzung der Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parla- 
ments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschrif- 
ten für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtli- 
nie 96/92/EG, der Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vor- 
schriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtli- 
nie 98/30/EG, der Richtlinie 2004/67/EG des Rates vom 26. April 
2004 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasver- 
sorgung und der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Ener- 
giedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG 
des Rates. 


rungsverordnung erforderlichen Effizienzvergleiche und 
Genehmigungen der Investitionsbudgets durch. 

Gemäß § 56 EnWG wurden der Bundesnetzagentur ferner 
die Aufgaben nach der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2003 über die Netzzugangsbedingungen für den grenz- 
überschreitenden Stromhandel sowie nach der Verord- 
nung (EG) Nr. 1775/2005 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. September 2005 über die Bedin- 
gungen für den Zugang zu den Erdgasfemleitungsnetzen 
übertragen. Weiterhin ist zum 1. Januar 2009 das novel- 
lierte Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft getre- 
ten. Für die Bundesnetzagentur führt dies auch in diesem 
Bereich zu einem Aufgabenzuwachs neben der bereits be- 
stehenden Überwachungstätigkeit. 

Aufgrund § 5 Absatz 1 des Gesetzes über die Bundesnetz- 
agentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen wurde bei der Bundesnetzagentur ein 
Beirat gebildet. Der Beirat besteht aus 16 Mitgliedern des 
Deutschen Bundestages und 16 Vertretern oder Vertrete- 
rinnen des Bundesrates; die Vertreter oder Vertreterinnen 
des Bundesrates müssen Mitglieder einer Landesregie- 
rung sein oder diese politisch vertreten. Die Mitglieder 
des Beirates und die stellvertretenden Mitglieder werden 
jeweils auf Vorschlag des Deutschen Bundestages und 
des Bundesrates von der Bundesregierung berufen. Ge- 
mäß § 60 EnWG berät der Beirat die Bundesnetzagentur 
bei der Erstellung der Berichte nach S 63 Absatz 3 bis 5 
EnWG. 

Weiterhin nimmt der nach § 8 des Gesetzes über die Bun- 
desnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen eingerichtete Länderausschuss die 
in § 60a EnWG vorgesehene Abstimmungsaufgabe zwi- 
schen der Bundesnetzagentur und den Landesregulie- 
rungsbehörden mit dem Ziel wahr, den bundeseinheitli- 
chen Vollzug sicherzustellen. 

1.1.2 Allgemeine Entwicklung der 
Unternehmensstrukturen 

Die Struktur, in der die Energieversorgungsnetze in 
Deutschland betrieben werden, befindet sich im Um- 
bruch. Gründe hierfür sind vielschichtig. Wesentliche 
Treiber sind Effizienzgesichtspunkte, Entfiechtungs- 
anforderungen und offenbar eine Neubewertung der Da- 
seinsvorsorgeaufgabe der Verteilernetze durch die kom- 
munalen Gebietskörperschaften. 

Mit den Übertragungsnetzen der E.ON AG (E.ON) und 
der Vattenfall Europe AG (Vattenfall) sollen derzeit zwei 
der vier Übertragungsnetzbetreiber Elektrizität (ÜNB) 
und mit dem Femleitungsnetz der RWE AG (RWE) ein 
Femleitungsnetzbetreiber Gas (FNB) entflochten werden, 
d. h. diese Netzbetreiber sollen von den integrierten Ener- 
gieversorgungsuntemehmen (EVU) verkauft werden. 
E.ON und RWE handeln auf Basis einer Verpfiichtungs- 
zusage gegenüber der Europäischen Wettbewerbs- 
behörde. Angestoßen durch diese Entwicklungen, zusätz- 
liche Effizienzpotentiale sowie das Bestreben, einen 
einheitlichen deutschen Auftritt zu fordern, werden seif 
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2008 verstärkte Kooperationsformen der deutschen Netz- 
betreiber diskutiert, deren stärkste Ausprägung die Grün- 
dung einer „Deutschen Netz AG“ bzw. einer „Netzgesell- 
schaft in Deutschland“ wäre. Aus energiewirtschaftlicher 
Sicht würde die gemeinsame Regelung des deutschen 
Netzes von der Bundesnetzagentur ausdrücklich begrüßt. 

Es ist zu beobachten, dass der Kostendruck auf die Netz- 
betreiber Kooperationen fordert. Allerdings wirken sich 
derzeit strukturelle Mechanismen der Entgeltbildung für 
echfe Nefzbetreiberkooperationen, gerade für kleinere 
Unternehmen mit unter 100 000 - unmittelbar oder mit- 
telbar - angeschlossenen Kunden, auch hemmend auf sol- 
che Kooperationsbestrebungen aus. 

Gleichzeitig entdecken kommunale Gebietskörperschaf- 
ten die Aufgabe der Energieversorgung wieder als eine 
selbst wahrzunehmende Aufgabe und gründen daher neue 
Versorger. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, in dem 
bundesweit zahlreiche Konzessionsverträge auslaufen. Es 
bestätigt sich, dass trotz Regulierung das Geschäftsmo- 
dell „Stadtwerk mit Netz“ immer noch attraktiv ist. Es ist 
aus Sicht der Bundesnetzagentur bei diesen neuen Struk- 
turen aber darauf zu achten, dass die gesetzlichen Ent- 
flechtungsvorschriften auch seitens der sog. kleinen EVU 
eingehalten werden und dass keine ineffizienten Netz- 
strukturen entstehen. Die bisherigen Effizienzvergleiche 
im Rahmen der Anreizregulierung zeigen bislang, dass 
Effizienz und Größe in keinem zwingenden Zusammen- 
hang stehen. 

1.1.3 Verwaltungsverfahren und 
übergreifende Rechtsfragen 

1.1. 3.1 Energiewirtschaftliche 
Rechtsgrundlagen 

Zu den Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der Bundes- 
netzagentur gehört eine Reihe von Gesetzen und Verord- 
nungen, die in ihrer Entwicklung seit 2005 hier aufge- 
führt werden sollen. Aus dieser - ausgewählten - 
Auflistung wird die intensive Tätigkeit des Gesetzgebers 
deutlich, die für die rechtsanwendenden Behörden und 
Gerichte z. T. Klärung bringt, stets aber auch eine Anpas- 
sung der jeweiligen Entscheidungspraxis erfordert: 

- EnWG vom 7. Juli 2005 (zuletzt geändert am 21. Au- 
gust 2009) 

- Netzzugangsverordnung Gas und Strom (GasNZV 
und StromNZV) vom 25. Juli 2005 

- Netzentgeltverordnung Gas und Strom (GasNEV und 
StromNEV) vom 25. Juli 2005 

- Niederspannungsverordnung (NAV) und Niederdruck- 
anschlussverordnung (NDAV) vom 1 . November 2006 

- Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für 
Infrastrukturvorhaben (InfraStrPlanSchleuG) vom 
9. Dezember 2006 (mit zahlreichen Änderungen des 
EnWG in seinem Artikel 7) 

- Grundversorgungsverordnung Gas und Strom (Gas- 
GW und StromGVV) vom 26. Oktober 2006 


- Kraftwerks-Netzanschlussverordnung (KraflNAV) vom 
26. Juni 2007 

- Anreizregulierungsverordnung (ARegV) vom 29. Ok- 
tober 2007 

- Gesetz zur Bekämpfung von Preismissbrauch im Be- 
reich der Energieversorgung und des Lebensmittel- 
handels (PreisMissBrBekENuLMG) vom 18. Dezem- 
ber 2007 (mit Änderungen des EnWG in seinem 
Artikel 2) 

- Verordnung zur Änderung der Gasnetzzugangsverord- 
nung, der Gasnetzentgeltverordnung, der Anreizregu- 
lierungsverordnung und der Stromnetzentgeltverord- 
nung (GasNZVuaÄndV) vom 8. April 2008 

- Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und 
Gas für Weffbewerb (WettbMesswSGG) vom 29. Au- 
gust 2008 (zur diesbezüglichen Änderung des EnWG) 

- Messzugangsverordnung (MessZV) vom 17. Oktober 
2008 

- (novelliertes) Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
vom 25. Oktober 2008 (zuletzt geändert am 29. Juli 
2009) 

- Gesetz zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWKFördG) vom 25. Oktober 2008 (mit Änderun- 
gen des EnWG in seinem Artikel 2) 

- Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) vom 21. Au- 
gust 2009 

- Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus der Höchst- 
spannungsnetze (EGEnLAG) vom 21. August 2009 
(mit Änderungen des EnWG in seinem Artikel 2 so- 
wie der ARegVO in seinem Artikel 4). 

Mit dem Inkrafttreten des Dritten Energie-Binnenmarkt- 
pakets der EU vom 13. Juli 2009^ ist klar, dass sich das 
EnWG und die nachgelagerten Verordnungen auch wei- 
terhin verändern werden. 

1.1 .3.2 Beteiligung an Planverfahren 

Die Planung großer Infrastrukturvorhaben bewegt sich 
immer im Zieldreieck von Versorgungssicherheit, Wirt- 
schaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Dies gilt be- 
sonders für den Bau neuer Elektrizitätsübertragungsnefze, 
die durch die Infegration der Emeuerbaren Energien so- 
wie wachsende Elektrizitätstransife vor besonderen He- 
rausforderungen sfehen. Diese würden voraussichtlich 
noch größer, falls es im Rahmen des geplanten integrier- 
ten Energiekonzepts zur 

Neben dem energierechtlichen Rahmen bedarf es für die 
erfolgreiche Umsetzung solcher Infrastrukturmaßnah- 
men flankierender Maßnahmen außerhalb des Energie- 
rechtes. Die Bundesnetzagentur wird aufgrund ihrer Rolle 
für die Versorgungssicherheit und Kosteneffizienz der 


2 Die Veröffentlichung ist am 14. August 2009 im Amtsblatt der EU 
erfolgt. 
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Transportnetze zunehmend als Träger öffentlicher Be- 
lange auch für die Planverfahren wahrgenommen und 
förmlich beteiligt. So wird im Rahmen der Anreizregulie- 
rung bei der Bewilligung von Investitionsbudgets für die 
Anpassung der Energienetze an neue Herausforderungen 
der energiewirtschaftliche Bedarf von Leitungsvorhaben 
durch die Bundesnetzagentur festgestellt. Um alle an den 
Planungs- und Ausbauprozessen Beteiligten zusammen- 
zuführen, hat die Bundesnetzagentur im Juni 2009 - in 
Zusammenarbeit mit dem Energieforschungszentrum 
Niedersachsen (EFZN) - eine interdisziplinäre Konferenz 
„Aktuelle Fragen des Planungsrechts - Ausbau der deut- 
schen Übertragungsnetze“, veranstaltet. Teilnehmer 
waren Experten des Energieleitungsplanungsrechts aus 
Unternehmen, Umweltverbänden, Wissenschaft und Be- 
hörden. 

Von zentraler Bedeutung ist aber ein konsistentes und zü- 
giges Planungsrecht. Die Bundesnetzagentur hat national 
und im europäischen Rahmen immer wieder auf diesen 
Sachverhalt hingewiesen. Die Bundesnetzagentur begrüßt 
daher das am 26. August 2009 in Kraft getretene Ener- 
gieleitungsausbaugesetz (EnLAG). Sie bedauert aller- 
dings, dass die EU-Kommission im Grünbuch 
KOM(2008) 782 endgültig vom 13. November 2008 zu 
den sog. TEN-E-Leitlinien vorgeschlagen hat, durch eine 
Harmonisierung der in den einzelnen Mitgliedstaaten gel- 
tenden Genehmigungsverfahren insbesondere die Geneh- 
migung von strategischen, grenzüberschreitenden Projek- 
ten zu erleichtern, jedoch wenig unternommen hat, um 
dies politisch durchzusetzen. 

ln Deutschland müssen bei der Umsetzung von Infra- 
strukturvorhaben im Energiebereich unterschiedliche In- 
teressen in Einklang gebracht werden. Eine Herausforde- 
rung liegt nach wie vor darin, dass es für die Entwicklung 
von Übertragungsnetzen keine übergeordnete Planung, 
wie z. B. in der Verkehrswegeplanung, gibt. Das EnLAG 
stellt keine solche übergeordnete Planung dar, sondern 
soll vornehmlich punktuell über den Bedarfsplan den 
Ausbau konkreter Trassen beschleunigen. Ob eine Be- 
schleunigungswirkung eintritt, bleibt abzuwarten. Zum 
1. Dezember 2012 ist dazu ein Bericht der Bundesregie- 
rung vorgesehen. 

1.1. 3.3 Objektnetze 

Mit Urteil vom 22. Mai 2008 hat der Europäische Ge- 
richtshof (EuGH) auf Grund eines Vorabentscheidungser- 
suchens des Oberlandesgerichts (OLG) Dresden festge- 
stellt, dass die Regelung des § 110 Absatz 1 Nummer 1 
EnWG (sog. Betriebsnetze) mit dem Recht auf freien 
Netzzugang nach Artikel 20 Absatz 1 EG-Richtlinie 
2003/54/EG unvereinbar ist. Als Folge der Entscheidung 
ist es den deutschen Regulierungsbehörden nicht mehr 
möglich, darauf gestützte Feststellungsanträge zu be- 
scheiden. Auch für die anderen Fallgruppen des § 110 
EnWG (insgesamt als Objektnetze bezeichnet) hat die 
Entscheidung praktisch zu einem Ruhen der Verfahren 
geführt. Im Jahr 2009 wurde die Thematik dann in die 
Richtlinien des Dritten Energie-Binnenmarktpakets auf- 
genommen. Die entsprechende Regelung muss allerdings 


noch durch den deutschen Gesetzgeber ausgestaltet und 
umgesetzt werden. 

1.1 .3.4 Räumlich differenzierte Netzentgelte 

Im Rahmen der Einführung der Anreizregulierung und 
angesichts zahlreicher Vergabeverfahren für Wegerechts- 
konzessionen nach § 46 EnWG in den kommenden Jah- 
ren haben die Regulierungsbehörden des Bundes und der 
Länder Ende 2008 gemeinsame Positionen betreffend die 
Frage räumlicher Preisdifferenzierungen zum Schutze 
strukturschwächerer Gebiete erarbeitet. Danach wird eine 
einheitliche Erlösobergrenze je Netzbetreiber und je Ka- 
lenderjahr einer Regulierungsperiode für die Gesamtheit 
der von ihm betriebenen Netzbereiche der gleichen Kate- 
gorie festgelegt. Der Netzbetreiber muss seine (einheitli- 
che) Erlösobergrenze ohne räumliche Preisdifferenzie- 
rungen in Netzentgelte umsetzen. Die Umsetzungspflicht 
gern. § 17 Absatz 1 ARegV wird so ausgelegt, dass räum- 
lich differenzierte Netzentgelte außerhalb gesetzlich aus- 
drücklich vorgesehener Fallgestaltungen generell unzu- 
lässig sind. Darüber hinaus soll die Praxis beibehalten 
werden, wonach in begründeten Ausnahmefällen für eine 
angemessene Übergangszeit räumliche Preisdifferenzie- 
rungen faktisch geduldet werden (z. B. um die Entste- 
hung von Netzbetreiberkooperationen zu ermöglichen 
oder historisch bestehende Preisdifferenzierungen abzu- 
bauen). 

1.1 .3. 5 Organleihe 

Aufgrund von Verwaltungsabkommen des Bundes mit 
den Ländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bre- 
men, Mecklenburg- Vorpommern, Thüringen und Berlin 
nimmt die Bundesnetzagentur neben den eigenen Aufga- 
ben auch Aufgaben der Landesregulierungsbehörde die- 
ser Bundesländer wahr. Die Zahl der von der Bundesnetz- 
agentur regulierten Unternehmen ist dadurch von 101 auf 
256 (z. B. bei der Entgeltgenehmigung Elektrizität) und 
von 60 auf 220 (z. B. bei der Entgeltgenehmigung Gas) 
gestiegen. Neben den aus § 54 Absatz 2 EnWG folgenden 
Aufgaben der Landesregulierungsbehörde fuhrt die Bun- 
desnetzagentur auch die Gebührenverfahren (s. u. 1.3.8.) 
und die Beschwerdeverfahren für diese Bundesländer 
durch. Hierbei ist die Entscheidung des BGH vom 
29. April 2008 (Az. KVR 30/07) zu erwähnen, dass der 
Gerichtsstand für Rechtsmittel gegen Entscheidungen der 
Bundesnetzagentur, die sie im Rahmen der Organleihe 
trifft, in die Zuständigkeit des OLG des jeweils betroffe- 
nen Bundeslandes fällt. Damit ist eine Bündelung aller 
Beschwerdeverfahren beim OLG Düsseldorf nicht mög- 
lich. 

1 .1 .3.6 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Sowohl bei der Vorlage von Unterlagen in Verwaltungs- 
verfahren als auch im Zusammenhang mit den Berichts- 
pflichten der Unternehmen nach dem EnWG wird die 
Bundesnetzagentur mit zum Teil umfangreichen Schwär- 
zungen zum Schutz von „Betriebs- und Geschäftsgeheim- 
nissen“ konfrontiert. Die Behörde ist dabei an Gesetz und 
geltende Rechtsprechung gebunden, wonach auch im 
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Monopolbereich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu 
schützen sind. Insoweit befürwortet die Bundesnetzagen- 
tur größtmögliche Transparenz als Voraussetzung eines 
funktionierenden Wettbewerbs. Entsprechende Regelun- 
gen zur Einsichtnahme in Behörden verfahren, die die 
volle Akteneinsicht gewähren, wie sie z. B. die Monopol- 
kommission in ihren Sondergutachten wiederholt für sich 
gefordert hat, erscheinen daher erforderlich. 

1.1. 3. 7 Verfahren zum Informationsfreiheits- 
gesetz 

Seit Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) 
im Jahr 2006 sind im Bereich der Energieregulierung 
zahlreiche Anträge auf Zugang zu Informationen der Be- 
hörde gestellt worden. Soweit es nach Maßgabe des Ge- 
setzes möglich war, sind die angeforderten Informationen 
schnell und auf dem vom Antragsteller gewünschten Weg 
zur Verfügung gesfellt worden. Im Bereich des IFG sind 
aber - zum Teil umfangreiche - Anträge gestellt worden, 
die den Zugang zu Daten zum Inhalt hatten, bei denen es 
sich möglicherweise um Betriebs- und Geschäftsgeheim- 
nisse handelt. Die in diesem Rahmen erforderliche Betei- 
ligung der betroffenen Unternehmen und die bestehenden 
Unsicherheiten bei der Beurteilung der „geschwärzten“ 
Daten führen dazu, dass die Anträge nur mit beträchtli- 
chem Verwaltungsaufwand abgewickelt werden können. 

1.1. 3. 8 Gebühren und Beiträge nach dem EnWG 

Durch die Novellierung des EnWG wurden neue Zustän- 
digkeiten für die Bundesnetzagentur begründet. Die ge- 
bührenpflichtigen Amtshandlungen der Bundesnetzagen- 
tur sind Sachentscheidungen ihrer Beschlusskammem, 
die in Form eines Beschlusses ergehen. Zu den in § 91 
EnWG i. V. m. der Verordnung über die Gebühren und 
Auslagen für Amtshandlungen der Bundesnetzagentur 
nach dem Energiewirtschaftsgesetz (Energiewirtschafts- 
kostenverordnung - EnWGKostV) aufgeführten Leistun- 
gen wird ein Gebührenbescheid nach § 91 EnWG erlassen. 
Nach Etablierung einer Beschlusspraxis, insbesondere zu 
den Entgeltgenehmigungsverfahren nach § 23a EnWG, 
hat die Bundesnetzagentur mit der Gebührenfestsetzung 
für ihre Amtshandlungen begonnen. 

1.1. 3.9 Beiträge 

Eine Beitragsverordnung gemäß § 92 Absatz 3 EnWG ist 
bislang nicht in Kraft getreten. 

1.1.3.10 Verhältnis zum Eisenbahnrecht 

Im Bereich Bahnstrom (Elektrizität, die für den Antrieb 
elektrischer Eisenbahnen verwendet wird) sind zwei Ge- 
setze einschlägig, nämlich das EnWG und das Allge- 
meine Eisenbahngesetz (AEG). Über die Abgrenzung der 
Anwendungsbereiche dieser Gesetze besteht zwischen 
der Deutsche Bahn AG und der Bundesnetzagentur Unei- 
nigkeit. Unabhängig davon unterfallen im Bereich der 
Bahnenergie - wie im gesamten Energiemarkt - aus- 
schließlich die Kosten für die Nutzung der Energielei- 
tungen der Entgeltregulierung. Da die Deutsche Bahn AG 


(DB AG) ihrer Verpflichtung gemäß EnWG zur Stellung 
eines Genehmigungsantrags für ihre Netznutzungs ent- 
gelte nicht nachgekommen ist, hat die Bundesnetzagentur 
die DB AG im Dezember 2008 zur Vorlage eines entspre- 
chenden Entgeltantrages verpflichtet. Gegen diese Ent- 
scheidung hat die DB AG Beschwerde beim OLG Düs- 
seldorf eingelegt. Das Verfahren ist noch anhängig. Eine 
Klarstellung im AEG durch den Gesetzgeber wäre wün- 
schenswert, da sich insoweit Grundsatzstreitigkeiten ab- 
zeichnen. Der Bahnstrompreis als solcher unterliegt nicht 
den Regelungen des EnWG. 

1.1.4 Entflechtung 
1.1 .4.1 Rechtsgrundlagen 

Grundlage der Entflechtungsbestimmungen nach §§ 6 ff. 
EnWG sind die beiden EG-Richtlinien zur Liberalisie- 
rung des Elektrizitäts- bzw. Gasbinnenmarktes, insbeson- 
dere Artikel 10, 15 und 19 der Richtlinie 2003/54/EG 
vom 26. März 2003 und Artikel 9, 13 und 17 der Richtli- 
nie 2003/55 vom 26. Juni 2003. Als Voraussetzung für ei- 
nen voll funktionsfähigen und wettbewerbsorientierten 
Binnenmarkt wird dort die Sicherstellung eines nichtdis- 
kriminierenden und transparenten Netzzugangs zu ange- 
messenen Preisen genannt. Um dies zu erreichen, wurde 
in den Richtlinien die Unabhängigkeit des Übertragungs- 
und Verteilemetzbetreibers (ÜNB und VNB) von den Er- 
zeugungs- bzw. Liefertätigkeiten des vertikal integrierten 
Energieversorgungsuntemehmens festgeschrieben. Die 
genannten Rechtsgmndlagen sind mit dem Dritten Ener- 
gie-Binnenmarktpaket vom 13. Juli 2009 (veröffentlicht 
am 14. August 2009) durch die Richtlinien 2009/72/EG 
und 2009/73/EG ersetzt worden. Die neuen Vorschriften 
sehen Verschärfungen des Entflechtungsrahmens vor. Die 
Richtlinien müssen bis zum 3. März 2011 in nationales 
Recht umgesetzt werden. 

Ziel der Entflechtungsbestimmungen ist gemäß § 6 Ab- 
satz 1 EnWG die Gewährleistung von Transparenz sowie 
die Unabhängigkeit des Netzbetreibers als Voraussetzung 
der diskriminiemngsfreien Ausgestaltung und Abwicklung 
des Netzbetriebs. Dies soll durch die in den §§ 7 bis 10 
EnWG enthaltenen Maßnahmen der 

- rechtlichen (§ 7 EnWG) 

- operationeilen (§ 8 EnWG) 

- informatorischen (§ 9 EnWG) und 

- buchhalterischen (§10 EnWG) 

Entflechtung erreicht werden. Denn dem Netzbetreiber ist 
gmndsätzlich die Möglichkeit gegeben, den eigenen Ge- 
schäftsbereichen Erzeugung und Vertrieb im vertikal inte- 
grierten Unternehmen Vorteile zu verschaffen. Dies kann 
beispielsweise durch diskriminierende Netzzugangsbe- 
dingungen, aber auch durch überhöhte Netzentgelte zur 
verdeckten Subventioniemng der eigenen Geschäftsberei- 
che geschehen. 

Den Entflechtungsbestimmungen der §§ 6 bis 10 EnWG 
kommt daher bei der Sicherstellung eines funktionsfähi- 
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gen, diskriminierungsfreien Wettbewerbs auf den Ener- 
giemärkten eine besondere Bedeutung zu. 

1.1. 4.2 Rechtliche Entflechtung 

Im Rahmen der rechtliehen Entflechtung haben vertikal 
integrierte EVU sicherzustellen, dass Netzbetreiber, die 
mit ihnen i. S. v. § 3 Nummer 38 EnWG verbunden sind, 
hinsichtlich ihrer Rechtsform unabhängig von anderen 
Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung sind. Für 
VNB, an deren Netz mehr als 100 000 Kunden ange- 
schlossen sind, galt die gesetzliche Übergangsfrist zur 
Umsetzung der rechtlichen Entflechtung bis zum 1. Juli 
2007. Bis zu diesem Termin waren die rechtliche und die 
organisatorische Entflechtung vollständig umzusetzen. 
Erkennbare Defizite bei der Umsetzung der rechtlichen 
und organisatorischen Entflechtung waren im Jahr 2008 
Gegenstand förmlicher Verfahren und Vorverfahren. 

Davon abgesehen hatte die überwiegende VNB mit mehr 
als 100 000 eigenen Kunden die rechtliche Entflechtung 
zum Stichtag umgesetzt. Jedoch mussten auch VNB mit 
weniger als 100 000 eigenen Kunden die rechtliche Ent- 
flechtung durchführen. Denn bei der Bestimmung der 
Anzahl ihrer angeschlossenen Kunden werden die Kun- 
den anderer EVU zugerechnet, mit denen sie i. S. d. Euro- 
päischen Fusionskontrollverordnung mit bestimmendem 
Einfluss verbunden sind. Um einen besseren Überblick 
über den Stand der Entflechtung solcher Unternehmen zu 
gewinnen, wurden die Beteiligungen großer Energiekon- 
zeme abgefragt. Zudem wurde in der Abfrage für den 
Monitoringbericht 2008 besonderes Augenmerk auf die 
Erfassung der strukturellen Verbindungen zwischen den 
Unternehmen gelegt. Unter Einbeziehung der kleineren, 
aber verbundenen Unternehmen waren daher zum 1. Ja- 
nuar 2008 insgesamt 249 VNB (Elektrizität und/oder 
Gas) zur rechtlichen Entflechtung verpflichtet. Dieser 
Verpflichtung waren 96 Prozent nachgekommen. Ein- 
zelne offen gebliebene Entfiechtungsprojekte konnten 
zwischenzeitlich abgeschlossen werden. 

1.1. 4.3 Operationelle Entflechtung 

Die operationeile Entflechtung verfolgt das gesetzgeberi- 
sche Ziel, dem Netzbereich integrierter EVU tatsächliche 
Unabhängigkeit bei der Ausübung der Tätigkeiten des 
Netzbetriebes zu verschaffen. Personen mit Entschei- 
dungsbefugnis für den Netzbetrieb dürfen ausschließlich 
für den Netzbetreiber tätig sein. Es sind organisatorische 
und personelle Maßnahmen zu ergreifen, um die Ent- 
scheidungsfreiheit des Netzbetriebes zu gewährleisten. 
Als Konsequenz aus behördlichen Ermittlungshandlun- 
gen und als Reaktion auf erkennbare Fehlentwicklungen 
veröffentlichten die Landesregulierungsbehörden und die 
Bundesnetzagentur u. a. am 21. Oktober 2008 eine Kon- 
kretisierung der Auslegungsgrundsätze 2006 zu den §§ 6 
bis 10 EnWG. 

Ein Hauptanknüpfungspunkt für die Konkretisierung war 
die Stärkung der Unabhängigkeit der mit Leitung und 
Letztentscheidungen betrauten Personen in den Netzge- 
sellschaften. Denn nach wie vor sind bei einigen Netzbe- 


treibergesellschaften die Mitglieder dieses Personenkrei- 
ses in verantwortungsvollen Positionen bei betrieblichen 
Einrichtungen des vertikal integrierten EVU, die direkt 
oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen 
Gewinnung, Erzeugung oder Vertrieb zuständig sind. 
Hinzu treten Fälle, in denen das Leitungspersonal zwar 
Organfunktionen der Netzgesellschaft wahmimmt, aller- 
dings nicht arbeitsvertraglich an den Netzbetreiber ge- 
bunden ist. 

Ebenso kritisch zu bewerten ist eine umfassende Auslage- 
rung von Netzbetreiberaufgaben innerhalb des vertikal in- 
tegrierten EVU. Zumindest in Bereichen mit besonderer 
Diskriminierungsanfälligkeit fordern die neuen Ausle- 
gungsgrundsätze eine unabhängige Wahrnehmung von 
diskriminierungsanfälligen Nefzbetreiberaufgaben. Ver- 
mag der Netzbefreiber eine unabhängige Tätigkeit nicht 
durch eigene Kompetenzen sicherzustellen, dann kann er 
sich der Dienstleistung unabhängiger Dritter bedienen. 
Dies gilt nicht nur für technische, sondern auch für öko- 
nomische und rechtliche Fragestellungen. 

Vertikal integrierte EVU haben nach § 8 Absatz 5 EnWG 
für die mit Tätigkeiten des Netzbetriebes befassten Mitar- 
beiter ein Programm mit verbindlichen Maßnahmen zur 
diskriminierungsfreien Ausübung des Netzgeschäfles 
(Gleichbehandlungsprogramm) aufzustellen. Zudem ist 
jährlich ein Bericht (Gleichbehandlungsbericht) zu erstel- 
len. Dieser muss öffentlich bekannt gemacht werden und 
ist durch eine Stelle oder Person zu überwachen (Gleich- 
behandlungsstelle oder Gleichbehandlungsbeauftragter). 
Der Gleichbehandlungsbericht muss jährlich der Regulie- 
rungsbehörde vorgelegt werden. Die Bundesnetzagentur 
unterzog die rund 150 jährlich übersandten Berichte einer 
schwerpunktbezogenen Prüfung. Hierbei traten wech- 
selnde Berichtsschwerpunkte neben wiederkehrende Be- 
standteile. Die Schwerpunkte wurden den Unternehmen 
im Vorfeld mitgeteilt. 

Für den Bericht über das Jahr 2008 wurden z. B. folgende 
Schwerpunkte gesetzt: 

- Fortführung der Prozessanalyse und Prozessgestaltung 
(Entgeltbildung in der Anreizregulierung, insbeson- 
dere diskriminierungsfreie Veröffentlichung der Preis- 
blätter) 

- Umgang mit Übergangsfristen der GPKE^ 

- Arbeitsrechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen das 
Diskriminierungsverbot 

- Wahrnehmung des Vortragsrechtes bei der Geschäfts- 
leitung des integrierten EVU. 

Die Prüfung der Gleichbehandlungsberichte für den Be- 
richtszeitraum hat zu vielen Nachfragen, insbesondere 
hinsichtlich Organisation und Leitung des Netzbetriebes 
der jeweiligen EVU geführt. In mehreren Fällen wurden 


^ Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate zur 
Abwicklung der Belieferung von Kunden mit Elektrizität, Beschluss 
der Bundesnetzagentur vom 1 1 . Juli 2006, Az. BK6-06-009. 



Drucksache 17/9400 


-24- 


Deutscher Bundestag - 17. Wahlperiode 


Vorermittlungen angestellt, die zum Teil in förmlichen 
Aufsichtsmaßnahmen mündeten. 

1.1. 4.4 Informatorische Entflechtung 

Die Verpflichtung des § 9 EnWG gilt unmittelbar seit In- 
krafttreten des EnWG und betrifft sämtliche vertikal inte- 
grierten EVU unabhängig von deren Kundenzahl. Das 
Ziel der informatorischen Entflechtung ist die Gewähr- 
leistung des diskriminierungsfreien Netzbetriebs durch 
den vertraulichen Umgang mit wirtschaftlich sensiblen 
Informationen gemäß § 9 Absatz 1 EnWG und die Sicher- 
stellung des diskriminierungsfreien Umgangs mit wirt- 
schaftlich vorteilhaften Informationen gemäß § 9 Absatz 2 
EnWG. Unter wirtschaftlich sensible Informationen fallen 
bestimmte Daten von Netzkunden, von denen der Netzbe- 
treiber in Ausübung des Netzgeschäftes Kenntnis erlangt 
und die den Wettbewerbern des assoziierten Vertriebs des 
vertikal integrierten EVU einen Wettbewerbsvorteil ver- 
schaffen könnten. Wirtschaftlich vorteilhafte Informatio- 
nen sind demgegenüber Informationen des Netzbetreibers 
über seine eigene Tätigkeit als Netzbetreiber, deren 
Kenntnis einem Lieferanten wirtschaftlichen Vorteil brin- 
gen kann. 

Zur Sicherstellung der informatorischen Entflechtung 
wurde bereits 2007 eine gemeinsame Richtlinie der Lan- 
desregulierungsbehörden des Bundes und der Länder zur 
Umsetzung der informatorischen Entflechtung veröffent- 
licht. Dabei wurden vor allem die Anforderungen an die 
Umsetzung der informatorischen Entflechtung und den 
Umgang mit wirtschaftlich sensiblen Daten beschrieben. 
Der Umgang mit wirtschaftlich sensiblen (Kunden-)Da- 
ten und die Identifikation von diskriminierungsanfälligen 
Geschäftsprozessen ist ein besonderes Anliegen der Bun- 
desnetzagentur. Diese Prozesse werden innerhalb der 
Überprüfung der jährlich vorzulegenden Gleichbehand- 
lungsberichte berücksichtigt. Aus Sicht der Bundesnetz- 
agentur wurden die Anforderungen zur informatorischen 
Entflechtung weitestgehend umgesetzt. So konnten 2008 
und 2009 keine Verstöße gegen die Entflechtungsbestim- 
mungen des § 9 EnWG festgestellt werden. Vereinzelte 
Verdachtsmomente durch Beschwerden konnten nicht er- 
härtet werden. Allerdings stehen gerade die Unterneh- 
men, die nur informatorisch, nicht aber operationeil und 
rechtlich entflechten müssen (sog. de-minimis-Untemeh- 
men), nach wie vor einer großen Herausforderung gegen- 
über. Ihre geringe Kundenzahl führt zwar zu Erleichte- 
rungen in den Entfiechtungsvorgaben. Gerade im 
Rahmen der informatorischen Entflechtung bedeutet die 
fehlende operationelle Entflechtung aber auch verstärkte 
Anstrengungen, um durch klar definierte Prozesse die In- 
formationsflüsse so exakt zu steuern, dass Diskriminie- 
rungen vermieden werden. 

1.1. 4.5 Buchhalterische Entflechtung 

Die buchhalterische Entflechtung bildet die vierte Säule 
der Entflechtungsbestimmungen im EnWG. Adressat des 
§ 10 EnWG sind alle EVU ungeachtet ihrer Eigentums- 
verhältnisse und ihrer Rechtsform sowie alle Unterneh- 
men, die i. S. V. § 3 Nummer 38 EnWG zu einem vertikal 


integrierten EVU verbunden sind. Die Verpflichtungen 
zur Anwendung einheitlicher Bilanzierungsvorschriften 
für alle EVU soll eine vergleichbare, transparente, sach- 
gerechte und für Dritte nachvollziehbare Rechnungsle- 
gung sicherstellen. Die im Anhang zum Jahresabschluss 
gesonderte Ausweisung von Geschäften größeren Um- 
fangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen 
dient insbesondere der transparenten Darstellung ge- 
schäftlicher Vernetzungen innerhalb der Energiebranche. 

Mit der Verpflichtung zur buchhalterischen Entflechtung 
(§ 10 Absatz 3 EnWG) richtet sich der Gesetzgeber an 
alle Unternehmen, die i. S. v. § 3 Nummer 38 EnWG zu 
einem vertikal integrierten EVU verbunden sind. Die ge- 
forderte Kontentrennung in der internen Rechnungsle- 
gung dient einer transparenten Darstellung der tatsächli- 
chen Netzkosten. 

Die gemeinsamen Auslegungsgrundsätze der Bundes- 
netzagentur und der Landesregulierungsbehörden zu den 
Entflechtungsbestimmungen der §§ 6 bis 10 EnWG stel- 
len die Adressaten sowie die Umsetzungspflichten der 
buchhalterischen Entflechtung ausführlich dar. Weiterhin 
steht die Bundesnetzagentur im Austausch mit dem deut- 
schen Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), um Einzelfra- 
gen des § 10 EnWG zu diskutieren und Erklärungsansätze 
zu liefern. Netzbetreiber sowie Betreiber von Liquified 
Natural Gas (LNG)"^- und Speicheranlagen, die i. S. v. § 3 
Nummer 38 EnWG mit einem vertikal integrierten EVU 
verbunden sind, haben der Bundesnetzagentur unverzüg- 
lich eine Ausfertigung ihres geprüften Jahresabschlusses 
einschließlich des Bestätigungsvermerks oder des Ver- 
merks über seine Versagung zu übersenden. Die Bilanzen 
sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen für die einzel- 
nen Tätigkeitsbereiche (Spartenabschlüsse) sind beizufü- 
gen. Die Prüfung der Jahresabschlüsse umfasst die Ein- 
haltung der Pflichten zur internen Rechnungslegung. 
Neben dem Vorhandensein getrennter Konten ist auch zu 
prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Kon- 
ten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. 

Seitens der Bundesnetzagentur wurde geprüft, ob die Un- 
ternehmen ihrer Pflicht zur internen Rechnungslegung 
formal nachgekommen sind. Zusätzlich dienten die ein- 
gereichten Jahresabschlüsse zur Plausibilisierung der 
Netzentgeltanträge. 

1.1. 4.6 Verfahren 

Über die Prüfung der Gleichbehandlungsberichte und die 
daraufhin eingeforderten Anpassungen in den Unterneh- 
men hinaus wurden zur Umsetzung der Entflechtungsvor- 
gaben auch förmliche Aufsichtsverfahren eingeleitet. 

ln einem Verfahren nach § 65 EnWG wegen der Umset- 
zung der rechtlichen und operationeilen Entflechtung hat 
sich die Bundesnetzagentur in ihrer Entscheidung vom 
28. August 2009 grundlegend mit dem Begriff der „an 
das Netz angeschlossenen Kunden“ auseinandergesetzt 


Liquified Natural Gas (verflüssigtes Erdgas). 
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(Az. BK6-07-031; BK6-06-062), welcher sich über die 
Entflechtungsbestimmungen hinaus auch in weiteren Re- 
gelungen des EnWG und der zugehörigen Verordnungen 
findet, beispielsweise in der Regelung zur behördlichen 
Zuständigkeit. Die Kundenzahl ist demzufolge anhand 
der im Netzgebiet vorhandenen gemessenen Lieferstellen 
zu bestimmen, welcher regelmäßig der Zahl aller vorhan- 
denen Zählpunkte entspricht. Zur Ermittlung der Kunden- 
zahl bietet die Anzahl der im Netzgebiet angeschlossenen 
Zähler grundsätzlich eine verlässliche Kennzahl. 

Gründe für die Eröffnung weiterer Verfahren in den Jah- 
ren 2007 (Az. BK6-07-044; BK6-07- 044N) und 2008 
(Az. BK6-08-01; BK6-08-016N) waren Fragen der ope- 
rationeilen Entflechtung. Diese betrafen z. B. die Fähig- 
keit, bestimmte Netzbetreiberaufgaben in der Netzgesell- 
schaft unabhängig ausüben zu können, oder die parallele 
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben in Netz- und Ver- 
triebsgesellschaft durch die gleichen Personen. Die 
Verfahren aus 2007 konnten in 2008 aufgrund vorgenom- 
mener organisatorischer Maßnahmen des vertikal inte- 
grierten EVU eingestellt werden. 

1.1. 4.7 Internationales 

Die Bundesnetzagentur betätigt sich in den europäischen 
Energieregulierungsgremien GEER (Council of European 
Energy Regulators) und ERGEG (European Regulators 
Group for Electricity and Gas)^, u. a. aktiv in der CEER- 
Arbeitsgruppe URB TF (Unbundling, Reporting and 
Benchmarking Task Force). Diese Arbeitsgruppe bearbei- 
tet Entfiechtungsthemen, welche in einem jährlich mit der 
EU-Kommission abgestimmten Arbeitsprogramm festge- 
legt werden. Aktuelle Entwicklungen auf europäischer 
Ebene fließen in entsprechende Arbeitsaufträge für die 
Arbeitsgruppe ein. 

Die durch die URB erstellten und 2008 veröffentlichten 
Leitlinien zur operationeilen und informatorischen Ent- 
flechtung wurden Anfang 2009 anhand einer Befragung 
der nationalen Regulierungsbehörden in den Mitglieds- 
ländern auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Dabei konnte 
festgestellt werden, dass sich europaweit die Entflechtung 
der VNB (DSO, Distribution System Operator) nicht auf 
dem von den nationalen Regulierungsbehörden ange- 
strebten Stand befindet. 

Die Ende 2007 eröffnete Diskussion bezüglich der in den 
neuen EU-Richtlinien vorgesehenen Entfiechtungsmo- 
delle wurde 2008 weitergeführt und mündete 2009 in den 
Erlass des Dritten Energie-Binnenmarktpakets. Im Fokus 
waren hierbei die neben der eigentumsrechtlichen Ent- 
flechtung (ownership unbundling) bestehenden Entfiech- 
tungsoptionen ISO (Independent System Operator) und 
ITO (Independent Transmission Operator). 

2009 führten diese Diskussionen über die Entfiechtungs- 
modelle in Abstimmung mit der EU-Kommission zu ei- 
nem konkreten Arbeitsauftrag betr. den ITO. Insbeson- 
dere sollen europaweite Standards zur Implementierung 


5 Dazu s. u. 1.3.1. 


und Überwachung des ITO geklärt werden. Dieser Pro- 
zess wird derzeit von der Bundesnetzagentur aktiv beglei- 
tet. 

Hierbei wird deutlich, dass durch die Entflechtung der 
EVU eine Art Sonder-Gesellschaftsrecht entsteht. Durch 
die Entflechtungsvorgaben stellen sich Fragen zur Corpo- 
rate Govemance im weiteren und zur uneingeschränkten 
Entsprechenserklärung zum Corporate Govemance Co- 
dex nach § 161 AktG im engeren Sinne. Die Entfiech- 
tungsmodelle ISO und ITO verpflichten die Konzerne, 
die Netzgesellschaft sehr stark der Kontrolle durch das 
vertikal integrierte Unternehmen zu entziehen, um damit 
Diskriminierung zu verhindern. Wie dies mit Corporate 
Govemance Vorgaben vereinbart werden kann, ist Teil ei- 
nes intensiven Diskussionsprozesses. Hierzu veranstaltete 
ERGEG im September 2009 in Berlin einen internationa- 
len Workshop mit Reguliemngsbehörden, Wissenschaft- 
lern und Untemehmensvertretem zum Thema „Unbund- 
ling of energy undertakings in relation to Corporate 
Govemance Principles“. 

1.2 Einführung der Anrelzregullerung 

Am 6. November 2007 ist die Anreizreguliemngsverord- 
nung (ARegV) in Kraft getreten. Danach werden die 
Netzentgelte im Wege der Anreizreguliemng bestimmt 
(§ 1 ARegV). Von den Reguliemngsbehörden wird für je- 
den Nefzbetreiber die Erlösobergrenze für die Regulie- 
rangsperiode fesfgelegf. Dies bedeufef, dass die Behörden 
festlegen, welchen Gesamtbetrag der Netzbetreiber aus 
Netzentgelten erlösen darf Die erste Reguliemngs- 
periode nach der Anreizreguliemng hat am 1. Januar 
2009 begonnen. Die Dauer einer Reguliemngsperiode be- 
trägt gmndsätzlich fünf Jahre. Für den Gasbereich be- 
stimmt die Verordnung, dass die erste Reguliemngs- 
periode nur vier Jahre dauert. Die Erlösobergrenze wird 
in bestimmten Fällen jährlich angepasst. Dies geschieht 
durch den Netzbetreiber - etwa bei der Änderang des 
Verbraucherpreisgesamtindexes (VPl) oder der Verände- 
rang der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten^, ln be- 
stimmten Fällen unterliegt die Anpassung der Erlösober- 
grenze jedoch einem Antragserfordemis. Dies ist der Fall, 
wenn sich die Versorgungsaufgabe während der Regulie- 
rangsperiode geändert hat (Erweitemngsfaktor gern. § 4 
Absatz 4 Ziffer 1 i. V. m. § 10 ARegV) oder wenn ein un- 
vorhersehbares Ereignis eintritt, das eine Anpassung der 
Erlösobergrenze erforderlich macht (Härtefall gemäß § 4 
Absatz 4 Ziffer 2 ARegV). 

Mit der Einfühmng der Anreizreguliemng erfolgte ein 
Paradigmenwechsel hinsichtlich der Entgeltbildung. Bis- 
her erfolgte eine kostenbasierte Entgeltbildung, d. h. die 
Erlöse der Unternehmen orientierten sich an deren Kos- 
ten. ln einem derartigen System besteht für den Netzbe- 
treiber kein wirklicher Anreiz zur effizienten Kostenge- 
staltung. ln einer Anreizreguliemng hingegen werden den 
Netzbetreibem individuelle, effizienzbasierte Erlösober- 
grenzen vorgegeben. Netzbetreiber, welche die Effizienz- 
vorgaben übererfüllen, erwirtschaften somit höhere Ren- 


^ Vgl. § 4 Absatz 3 Ziff. 1 u. 2 ARegV. 
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diten als Netzbetreiber, die die Effizienzvorgaben nicht 
erreichen. Denn im Fall der Übererfüllung entsteht ein 
Delta zwischen den Erlösen und den Netzkosten, welches 
der Netzbetreiber als zusätzlichen Gewinn einbehalten 
darf Hierin liegt der Anreiz zur Effizienzsteigerung. 

ln der nachfolgenden zweiten Regulierungsperiode wird 
die erreichte Effizienzverbesserung an die Netzkunden in 
Form von niedrigeren Netznutzungsentgelten weiterge- 
reicht. Damit wird deutlich, dass das System der Anreiz- 
regulierung Vorteile für Netzbetreiber und Netznutzer be- 
inhaltet. 

Um die individuellen Erlösobergrenzen zu ermitteln, war 
für jeden Netzbetreiber eine individuelle Effizienzvor- 
gabe festzulegen. Die Effizienzvorgaben wurden grund- 
sätzlich auf der Basis von bundesweiten Effizienzver- 
gleichsverfahren ermittelt. Dadurch wurde festgestellt, 
wie hoch die relative Effizienz des Netzbetreibers ist. Die 
für den Effizienzvergleich einzusetzenden Methoden sind 
in der ARegV vorgegeben. Dies sind die Dateneinhül- 
lungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) und 
die Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic 
Frontier Analysis - SFA)^. 

1.2.1 Vorgaben zu den Effizienzvergleichen 

Hinsichtlich der Effizienzvergleiche sind zwei verschie- 
dene Arten von Parametern relevant. Dies sind zum einen 
die Aufwandparameter nach § 14 ARegV sowie zum an- 
deren die Vergleichsparameter gemäß § 13 ARegV. Die 
Aufwandsparameter bezeichnen die Kosten, mit denen 
der Netzbetreiber in den Effizienzvergleich geht. Dies 
sind die Gesamtkosten nach § 6 ARegV abzüglich der 
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten. Der Abzug der 
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist konsequent, da 
diese vom Netzbetreiber nicht beeinflussbar und somit für 
den Effizienzvergleich nicht aussagekräftig sind. 

Für den Effizienzvergleich wurden die Kapitalkosten ver- 
gleichbar gemacht. Dies erfolgte durch eine sog. Ver- 
gleichbarkeitsrechnung, wie sie in § 14 Absatz 1 Ziffer 3, 
Absatz 2 ARegV beschrieben ist. Grundlage hierfür sind 
die Verwendung einheitlicher Nutzungsdauern und Zins- 
sätze sowie die Durchführung einer annuitätischen Kos- 
tenrechnung. 

Die Vergleichsparameter nach § 13 ARegV haben demge- 
genüber die Aufgabe, die Versorgungsaufgabe zu be- 
schreiben. Die Vergleichsparameter sollen messbar, men- 
genmäßig erfassbar, exogen und nicht bereits durch 
andere Parameter abgebildet sein. Im Rahmen des Effi- 
zienzvergleichs ist eine Bereinigung um extreme Ausrei- 
ßer vorgesehen, vgl. § 12 i. V. m. Anlage 3 ARegV. Des 
Weiteren ergibt sich aus § 12 Absatz 4a ARegV, dass ein 
dualer Effizienz-vergleich durchzuführen ist. Dies bedeu- 
tet, dass die Methoden DEA und SFA jeweils mit geneh- 
migten und vergleichbar gemachten Kapitalkosten ange- 
wendet werden. Es erfolgt eine Best-Abrechnung zu 
Gunsten des Netzbetreibers, womit für die regulatorische 
Umsetzung der Effizienzergebnisse nur das beste Ergeb- 


'' Siehe hierzu Anlage 3 (zu § 12) ARegV. 


nis, d. h. der höchste Effizienzwert maßgeblich ist. ln 
§12 Absatz 4 ARegV ist bestimmt, dass, sofern der Effi- 
zienzvergleich für einen Netzbetreiber einen Effizienz- 
wert von weniger als 60 Prozent ergeben hat, der Effi- 
zienzwert mit 60 Prozent anzusetzen ist. Auch dieser 
sogenannte Mindesteffizienzwert wirkt zu Gunsten der 
Netzbetreiber. Weist ein Netzbetreiber schließlich nach, 
dass Besonderheiten seiner Versorgungsaufgabe beste- 
hen, die im Effizienzvergleich durch die Auswahl der Pa- 
rameter nach § 13 Absatz 3 und 4 ARegV nicht hinrei- 
chend berücksichtigt wurden und dies die nach § 14 
Absatz 1 Ziffer 1 und 2 ARegV ermittelten Kosten um 
mindestens drei Prozent erhöht, so hat die Regulierungs- 
behörde einen Aufschlag auf den nach §§ 12 bis 14 
ARegV oder § 22 ARegV ermittelten Effizienzwert anzu- 
setzen. Hier findet gewissermaßen eine Bereinigung des 
Effizienzwertes statt. Schließlich besteht für den Netzbe- 
treiber die Möglichkeit nachzuweisen, dass er die für ihn 
festgelegte individuelle Effizienzvorgabe unter Nutzung 
aller ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen nicht 
erreichen und übertreffen kann, vgl. § 16 Absatz 2 
ARegV. Für diesen Fall hat die Regulierungsbehörde die 
Effizienzvorgabe abweichend zu bestimmen. 

Während auf Basis der vorgenannten Regeln die Effi- 
zienzvergleiche für die VNB Elektrizität und Gas durch- 
geführt wurden, war für die ÜNB ein gesonderter Effi- 
zienzvergleich nach § 22 Absatz 1 und Absatz 2 ARegV 
durchzuführen. Dieser erfolgte unter Einbeziehung von 
Netzbetreibem aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi- 
schen Union. Für die FNB wurden die Effizienzwerte 
nach § 22 Absatz 3 ARegV mittels eines nationalen Effi- 
zienzvergleichs mit den in Anlage 3 ARegV genannten 
Methoden ermittelt. 

1.2.2 Vereinfachtes Verfahren 

Die meisten Netzbetreiber nehmen jedoch nicht am 
Effizienzvergleich teil, sondern befinden sich im verein- 
fachten Verfahren nach § 24 ARegV. Es handelt sich hier- 
bei um VNB, die im Elektrizitätsbereich weniger als 
30 000 und im Gasbereich weniger als 15 000 unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossene Kunden aufweisen. Diese 
Netzbetreiber bekommen für die erste Regulierungs- 
periode nach § 24 Absatz 2 ARegV einen Effizienzwert 
von 87,5 Prozent zugewiesen. Ab der zweiten Regulie- 
rungsperiode wird der Effizienzwert als gewichteter 
durchschnittlicher Wert aller in dem bundesweiten Effi- 
zienzvergleich nach den §§ 12 bis 14 ARegV für die vo- 
rangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach 
§ 15 Absatz 1 ARegV bereinigten Effizienzwerte (gemit- 
telter Effizienzwert) gebildet, vgl. § 24 Absatz 2 Satz 2 
ARegV. Im vereinfachten Verfahren gelten außerdem 
45 Prozent der ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft 
nicht beeinflussbare Kostenanteile, vgl. § 24 Absatz 2 
Satz 3 ARegV. 

Die Teilnehmer des vereinfachten Verfahrens müssen im 
Gegensatz zu anderen Netzbetreibem keine Strukturdaten 
für die Durchfühmng der Effizienzvergleiche an die Re- 
guliemngsbehörden übermitteln. Darin liegt die Entlas- 
tung der Netzbetreiber, die das vereinfachte Verfahren be- 
wirken soll. 
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1.2.3 Qualität 

Der Versorgungsqualität wird im EnWG und in der ARegV 
eine zentrale Bedeutung beigemessen. Im Rahmen der An- 
reizregulierung besteht die besondere Problematik darin, 
dass eine ausschließlich auf (Kosten-)Effizienzsteigerun- 
gen ausgerichtete Anreizregulierung Kostensenkungen 
verursachen könnte, die zu ausbleibenden Investitionen 
fuhren und letztlich zu Lasten der Versorgungsqualität ge- 
hen würden. Daher ist in den §§ 18 ff ARegV eine Quali- 
tätsregulierung vorgesehen. Die Qualitätsregulierung hat 
unter besonderer Berücksichtigung der Dimensionen 
Netzzuverlässigkeit und Netzleistungsfähigkeit zu erfol- 
gen. Die Verordnung gibt die Möglichkeit, Zu- bzw. Ab- 
schläge auf die Erlösobergrenze vorzunehmen, wenn der 
Netzbetreiber eine festgestellte durchschnittliche Qualität 
übertrifft bzw. unterschreitet. Grundlage bilden belastbare 
Datenreihen zur Ermittlung entsprechender Kennzahlen. 
Die Einführung des Qualitätselementes soll für den Elek- 
trizitätsbereich zu Beginn oder im Laufe der ersten Regu- 
lierungsperiode erfolgen, sofern hierfür hinreichend be- 
lasfbare Datenreihen vorliegen. Spätestens zur zweiten 
Regulierungsperiode aber muss das Qualitätselement im- 
plementiert sein. Für den Gasbereich soll die entspre- 
chende Einführung zu Beginn oder im Laufe der zweiten 
Regulierungsperiode erfolgen. 

1.2.4 Investitionen 

Auch das Thema Investitionen ist im Rahmen der ARegV 
berücksichtigt, weil die Kosteneffizienz gleichfalls nicht zu 
Lasten von Investitionen gehen soll, ln diesem Zusammen- 
hang ist der Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV zu nen- 
nen. Er gilt, wenn sich bei einem VNB die Versorgungsauf- 
gabe geändert hat. Auch die Vergleichbarkeitsrechnung der 
Kapitalkosten nach § 14 ARegV berücksichtigt unter- 
schiedliche Altersstrukturen und Nutzungsdauern. Da- 
rüber hinaus soll der pauschalierte Investitionszuschlag 
nach § 25 ARegV weitere Investitionen anregen. Wichtig 
sind außerdem die Investitionsbudgets nach § 23 ARegV, 
die Kapitalkosten für Erweiterungs- und Umstrukturie- 
rungsmaßnahmen als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos- 
ten anerkennungsfähig machen. Diese für ÜNB und FNB 
vorgesehene Regelung ist nach § 23 Absatz 6 ARegV un- 
ter Umständen auch für VNB anwendbar, soweif der Er- 
weiterungsfaktor nach § 10 ARegV* nicht greift. 

1.3 Europäisches und Internationales/ 

Drittes Energle-BInnenmarktpaket 
der EU 

1.3.1 Mitarbeit der Bundesnetzagentur 

In EU-Gremlen 

Die Bundesnetzagentur ist seit 2005 ein engagiertes Mit- 
glied in den europäischen Gremien der Energieregulierer 
GEER und ERGEG^. GEER ist eine Plattform für den 
Ausfausch der Regulierungsbehörden zu allen relevanten 
Regulierungsthemen, während ERGEG im Jahre 2003 als 
formelles Beratungsgremium der Kommission gegründet 


^ Zum Erweiterungsfaktor s. u. 2. 1.1. 3. 2. 

^ S. a. die gemeinsame Intemetseite unter http://www.energy-regulators.eu. 


wurde. Durch diese europäischen Gremien werden u. a. 
Empfehlungen ausgesprochen, um Marktteilnehmer mit 
„Best Practice“- Leitlinien im Strom- und Gasbereich zu 
unterstützen und um die Zusammenarbeit zwischen den 
nationalen Energieregulierungsbehörden sowie zwischen 
diesen Regulierungsbehörden und der EU-Kommission 
zu erleichtern. 

Neben der bereits bestehenden aktiven Mitarbeit der Bun- 
desnetzagentur in diversen Arbeitsgruppen von GEER 
und ERGEG'o hat die Bundesnetzagentur den Vorsitz in 
einer neu gegründeten Arbeitsgruppe, der Financial Ser- 
vices Working Group FIS, inne. Die FIS befasst sich mit 
Finanz- und Finanzierungsfragen im Zusammenhang mit 
Energie, insbesondere auch dem Energiehandel". Auch 
bei der Erarbeitung von Vorschlägen zur Anwendung des 
Dritten Energie-Binnenmarktpakets durch die nationale 
Regulierungsbehörde war die Bundesnetzagentur betei- 
ligt. Dabei hat sie insbesondere an der Geschäftsordnung 
des Regulierungsrates der EU-Energieagentur AGER 
(Agency for the Gooperation of Energy Regulators) sowie 
an den Vorschlägen zur internen Struktur der neu zu er- 
richtenden Behörde mitgewirkt. 

1 .3.1 .1 Electricity Working Group (EWG) 

Die Bundesnetzagentur engagiert sich intensiv in der eu- 
ropäischen Diskussion und Abstimmung grenzüber- 
schreitender Fragen und Sachthemen innerhalb des 
GEER/ERGEG. Im Rahmen der Electricity Working 
Group (EWG) werden die zahlreichen Task Forces (TF, 
„Sondereinheiten“) mit konkreten Themenschwerpunkten 
aktiv unterstützt und durch inhaltliche Beiträge fort- 
schreitend mit gestaltet. Neben der Energy Network and 
Markets TF (ENM TF) nimmt die Bundesnetzagentur in 
der Electricity Security of Supply (ESS TF), der Electri- 
city Quality of Supply TF (EQS TF) und der Sustainable 
Development TF (SDE TF) eine aktive Rolle ein. Im 
Rahmen dieser TF erarbeiten die Regulierungsbehörden 
der Europäischen Union - in Einzelfällen auch mit den 
Regulierungsbehörden aus der Schweiz und aus Norwe- 
gen - Empfehlungen und Grundsätze zu Fragen des 
grenzüberschreitenden Elektrizitätshandels, der Netzsi- 
cherheit, des Regelenergieaustausches, der Transparenz 
sowie des Engpassmanagements. 

So veröffentlichte ERGEG in 2008 Empfehlungen zur 
Gestaltung verbindlicher Übertragungskapazitäten im 
grenzüberschreitenden Elektrizitätshandel. Hier hat sich 
die Bundesnetzagentur intensiv engagiert, um so einen 
Beitrag für eine bessere Integration der Elektrizitäts- 
märkte und mithin verstärkten Wettbewerb auf diesem 
Sektor zu leisten. 

ln den letzten beiden Jahren wurden innerhalb von ER- 
GEG außerdem Empfehlungen für den grenzüberschrei- 
tenden Austausch von Regelenergie entwickelt. Nach in- 
tensiver Konsultation mit den Marktteilnehmern wurden 
diese Empfehlungen im Sommer 2009 veröffentlicht. 
Diese Diskussionen wurden durch das Engagement der 


1« Dazus. 1. 1.4.7, 1.3. 1.1 und 1.3. 1.2. 
Näheres dazu s. u. 1.3. 1.3. 
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Bundesnetzagentur entscheidend geprägt. Mit Verab- 
schiedung des Dritten Energie-Binnenmarktpakets der 
EU vom 13. Juli 2009 haben zudem die Vorbereitungen 
für die Entwicklung und Gestaltung der ersten sog. 
Framework Guideline zu „Grid Connection and Access“ 
begonnen. Diese werden an die nach dem Dritten Energie- 
Binnenmarktpaket neu einzurichtende Agentur für die Zu- 
sammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) 
weitergegeben. Neben Verfahrensfragen liegt ein Schwer- 
punkt auf der erstmaligen Erstellung von Grundregeln 
zum Netzanschluss und -Zugang, auf deren Basis die 
Netzbetreiber entsprechende Network-Codes entwickeln 
sollen. 

1 .3.1 .2 Gas Working Group (GWG) 

Im Gasbereich ist die Bundesnetzagentur bei ERGEG/ 
CEER innerhalb der Gas Working Group (GWG) in zehn 
Arbeitsgruppen vertreten, ln vier Arbeits- bzw. Unter- 
arbeitsgruppen hatte sie in den Berichtsjahren die Lei- 
tungsverantwortung übernommen. Dies betrifft die Ar- 
beitsgruppen zur Netzausbauplanung, zu Investitionen, 
zum Kapazitäts- und Engpassmanagement sowie zur Ver- 
sorgungssicherheit. Darüber hinaus leitet die Bundesnetz- 
agentur eine Steuerungsgruppe zur Betreuung einer euro- 
päischen Lastflusssimulationsstudie. 

Ein wichtiger Teil dieser Arbeit betraf die Befassung mit 
Fragestellungen der Netzausbauplanung. Hier gilt es, die 
Entwicklung von Zehn-Jahres-Plänen der Netzbetreiber 
zu begleiten und Kriterien zu dehnieren, um erforderliche 
Netzausbaumaßnahmen zu identihzieren. Konkret wurde 
der vom europäischen Verband der Netzbetreiber GTE-l- 
erstmalig entwickelte europäische Netzausbauplan kri- 
tisch begleitet. 

Im Rahmen der Investitionsgruppe wurden in 2008 Leitli- 
nien für die Vergabe von Ausnahmeregelungen für neue 
Infrastrukturen (Artikel 22 GasRL) erarbeitet, die sich 
schließlich in einem Auslegungsvermerk der Kommis- 
sion niedergeschlagen haben. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit war die Entwick- 
lung eines Vorschlages für Leitlinien zur Kapazitätsallo- 
kation und zum Engpassmanagement. Ziel ist die Wettbe- 
werbsforderung durch den Abbau von vertraglichen 
Engpässen an zentralen Verbindungspunkten im europäi- 
schen Gasnetz. Hierzu wurden Anfang 2009 ERGEG- 
Leitlinien entwickelt und mit den Marktteilnehmern kon- 
sultiert. Nach verschiedenen Treffen mit Branchenvertre- 
tem wurde ein neuer Entwurf erarbeitet. 

Im Jahr 2009 hat die Bundesnetzagentur gemeinsam mit 
den europäischen Regulierem intensiv die Umsetzung des 
Dritten Energie-Binnenmarktpakets der EU vorbereitet. 
Dazu gehört die Entwicklung von Leitlinien („Frame- 
work Guidelines“), die der europäischen Gas-Netzbetrei- 
berorganisation ENTSO Gas einen Rahmen für die Ent- 
wicklung von Marktregeln („Codes and Rules“) geben 
sollen. Prioritär werden zunächst Leitlinien für die Berei- 
che Kapazitätsallokation sowie Bilanzierung entwickelt. 

Im Rahmen der Security of Supply-Arbeitsgruppe wur- 
den die Auswirkungen der Gaskrise zwischen Russland 
und der Ukraine Anfang des Jahres 2009 erläutert und 


Empfehlungen für zukünftige Maßnahmen beschlossen. 
Weiterhin wurde der Vorschlag der Europäischen Kom- 
mission für eine neue Versorgungssicherheitsverordnung 
bewertet und netzbezogene Anpassungsvorschläge unter- 
breitet. Die Bundesnetzagentur vertritt in diesem Zusam- 
menhang ERGEG auch in der von der Europäischen 
Kommission geleiteten Gas Coordination Group. 

Weitere wichtige Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit 
den Themen Speicher und Monitoring. Im Rahmen der 
Arbeitsgruppe Speicher wurde das Thema Kapazitätsbe- 
wirtschaftung von Speicherkapazitäten diskutiert. Die 
Monitoring Arbeitsgruppe hat sich in 2008 mit Erhebun- 
gen zur Umsetzung der GGPGB (Guidelines of good 
practice for gas balancing) und 2009 mit Erhebungen zu 
den Themen ENG und Gas-Hubs beschäftigt. 

Außerdem hat die Bundesnetzagentur im Rahmen der 
Gas-Regional-lnitiative aktiv an Fortschritten im grenz- 
überschreitenden Gashandel gearbeitet und insbesondere 
durch die Leitung eines Pilotprojektes darauf hingearbei- 
tet, die kurzfristige Verfügbarkeit fester Kapazitätsrechte 
zu verbessern. Weitere Schwerpunkte waren die Betreu- 
ung eines „Virtual Test Gase“ zum Vergleich der Investi- 
tionsbedingungen in verschiedenen europäischen Län- 
dern sowie verschiedene Projekte zur Verbesserung der 
Transparenz im Netz und im Speicherbereich. 

1 .3.1 .3 Financial Service Working Group (FIS) 

Innerhalb von CEER/ERGEG ist die Financial Service 
Working Group (FIS) unter dem Vorsitz der Bundesnetz- 
agentur seit Ende 2007 damit betraut, sowohl Spielregeln 
für fairen Handel als auch Fragen der Aufsicht bzw. 
Sanktionen bei Marktmissbrauch zu untersuchen und 
diese soweit wie möglich zu vereinheitlichen, um europa- 
weit einheitliche und faire Rahmenbedingungen („Level 
Playing Field“) für den Energiehandel zu gewährleisfen. 
Zum Themenspektrum der Arbeitsgruppen gehören auch 
Fragen der Aufsicht des Energiehandels, europaweit ein- 
heitliche Voraussetzungen für die Zulassung zum Ener- 
giehandel (Single Trading Licence) sowie ausgewählte 
Fragen der Finanzierung von Netzbetreibem. 

Die Bundesnetzagentur hatte in diesem Zusammenhang 
auch den Co-Vorsitz einer Expertengruppe europäischer 
Energie- und Finanzmarktregulierer (ERGEG und 
CESR*2) inne. Diese wurde im Nachgang der Veröffentli- 
chung erster Entwürfe des Dritten Energie-Binnenmarkt- 
pakets von der EU-Kommission beauftragt, ein Vor- 
schlagspaket mit dem Ziel einer grundlegenden 
Verbesserung der Marktintegrität im Energiehandel zu er- 
arbeiten. Die Expertengruppe hat ihre Vorschläge Ende 
2008 vorgelegt. Vorgeschlagen wird ein sektorspezifi- 
sches System aufeinander abgestimmter Transparenzvor- 
schriflen, Berichtspfiichten sowie eine grundlegende Ver- 
besserung von Aufsicht und Überwachung. 


CESR Committtee of European Securities Regulators, gegründet von 
der EU-Kommission als Ausschuss der Europäischen Wertpapier- 
regulierungsbehörden und bestehend aus hochrangigen Vertretern der 
nationalen Wertpapieraufsichtsbehörden. Deutschland wird durch die 
BaFin vertreten. 
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Als Minimalvoraussetzung zur Herstellung einer wirksa- 
men Aufsicht ist nach Auffassung der Expertengruppe 
eine gesetzlich abgesicherte intensive Zusammenarbeit 
der Regulierungsbehörden auf nationaler und europäi- 
scher Ebene unerlässlich. Für Deutschland erforderlich 
wäre ein optimiertes Zusammenwirken der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Bundes- 
netzagentur, des Bundeskartellamts sowie der Börsenauf- 
sicht. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit müsste nach 
Auffassung der Bundesnetzagentur das Gewicht der 
Energieregulierung erheblich verstärkt werden. Denn die 
Beurteilung der Frage, ob Insiderhandel, Marktmanipula- 
tion und dergleichen im Energiehandel vorliegt, setzt die 
Kenntnis sehr komplexer energietechnischer und -wirt- 
schaftlicher Vorgänge voraus. Diese Auffassung wird 
ebenfalls von zahlreichen Marktteilnehmern vertreten 
und ist auch der Grund, warum die europäische Experten- 
gruppe - mit ausdrücklicher Zustimmung der Finanz- 
marktregulierer - insoweit eine „sektorspezifische“ Re- 
gulierung vorgeschlagen hat. Die Vorschläge werden 
derzeit von der Kommission mit dem Ziel einer zügigen 
Umsetzung geprüft. 

Die Bundesnetzagentur hält eine wirksame Aufsicht über 
den europäischen Energiehandel mit Sanktionsbefugnis 
bei Verstößen für unerlässlich. Bei den entsprechenden 
Überlegungen sollten allerdings auch US-amerikanische 
Erfahrungen mit einbezogen werden, ebenso die europäi- 
schen und internationalen Überlegungen zur Reform der 
Aufsicht sowie zur Begrenzung von Risiken auf den 
Finanz- und Rohstoffmärkten. 

Nach Auffassung von ERGEG und CESR müsste die Ein- 
führung eines sektorspezifischen Handelsregimes zudem 
für den Emissionshandel und - in internationaler Koope- 
ration - auch für den Öl- sowie den Kohlemarkt geprüft 
werden. Denn diese Märkte haben unmittelbaren Einfluss 
auf die Bildung der Strom- und Gaspreise, ln Bezug auf 
den Emissionshandel hat die EU-Kommission diesen Ge- 
danken bereits aufgegriffen. 

1 .3.2 Einbindung der Bundesnetzagentur in 
internationaie initiativen 

1. 3.2.1 Energiegemeinschaft in Südosteuropa 

Die nationalen Energieregulierer in Europa und ERGEG 
verfolgen das Ziel, die weitere Integration der Energie- 
märkte in Südosteuropa innerhalb der sog. „Energiege- 
meinschaft“ voranzutreiben. Der Energiegemeinschaft 
gehören neben der Europäischen Gemeinschaft Albanien, 
Kosovo, Kroatien, Serbien, die Republik Mazedonien 
und Montenegro an. Die Bundesnetzagentur verfolgt als 
Mitglied des „Energy Community Regulatory Board“ 
(Regulierungsgremium der Energiegemeinschaft) die Ar- 
beit der Energiegemeinschaft und unterstützt Maßnahmen 
zur Umsetzung der EU-Vorgaben betreffend die Versor- 
gungssicherheit und die Einrichtung einer Handelsinstitu- 
tion für grenzüberschreitende Kapazitäten. 


S. deren Intemetauftritt unter http://www.energy-community.org. 


1. 3.2.2 Energie Foren 

Die Bundesnetzagentur ist bei den wichtigsten jährlichen 
Foren für Elektrizität (Florence Forum), Gas (Madrid Fo- 
rum) und Verbraucherangelegenheiten (London Forum) 
vertreten. 

Im Gasbereich war das Augenmerk zuletzt u. a. auf die 
Transparenz von Marktdaten, Zuweisung von Netzkapa- 
zitäten und Infrastrukturinvestitionen gerichtet. ERGEG 
hat unter maßgeblicher Beteiligung der Bundesnetzagen- 
tur ein Konzept zur Kapazitätsbewirtschaftung entworfen 
und konsultiert, wobei die Ergebnisse der Konsultation 
während des Madrid Forums im Mai 2009 vorgestellt 
wurden. 

Im Elektrizitätsbereich wiesen die Energieregulierer in 
dem Florenz Forum vom Juni 2009 u. a. auf die erforder- 
liche Weiterentwicklung des „Market Integration Design 
Project“ (MIDP) hin, das die Integration der regionalen 
Elektrizitätsmärkte zum Ziel hat. Dort wird sich die Bun- 
desnetzagentur weiterhin bei folgenden Themen engagie- 
ren: 

- Entwurf einer ersten Rahmenleitlinie als Pilotprojekt 
sowie weitere Rahmenleitlinien''', 

- Erstellung eines Entwurfs des ersten Zehn-Jahres- 
Netz-lnvestitionsplans, 

- Abschluss der Arbeiten im Rahmen des MIDP und 
Vorlage einer „Roadmap“ mit praktikablem Modell 
zur Harmonisierung des Netzengpassmanagements 
und eines grenzüberschreitenden Elektrizitätsmarktes 
mit detailliertem Zeitplan. 

Das Verbraucherschutzforum fand zum zweiten Mal im 
September 2009 in London statt. Vertreten waren Mit- 
gliedstaaten und nationale Regulierungsbehörden sowie 
Industrie und Verbraucherschutzverbände. Insbesondere 
folgende Themen sind dort behandelt worden: Abrech- 
nungspraktiken der Energieversorger zur Herstellung von 
Transparenz und Vergleichbarkeit für die Verbraucher, 
Smart Metering, Entflechtung der Verteilemetzbetreiber 
sowie die Etabliemng eines sog. „Ombudsmanns“, der für 
Kundenbeschwerden zuständig sein soll. Neben vielen 
Detailfragen wurde die konkrete und vor allem zeitliche 
Umsetzung des Standardisiemngs-Mandats zum Smart 
Metering, welches von der EU-Kommission an die euro- 
päischen Normungsorganisationen vergeben worden ist, 
diskutiert. Zu dem Entflechtungsthema (DSO Unbund- 
ling) hat die Bundesnetzagentur die Ergebnisse einer Be- 
fragung der EU-Reguliemngsbehörden vorgestellt. 

1. 3.2.3 G8-Gipfel 

Die Staats- und Regiemngschefs der sieben größten In- 
dustrienationen (USA, Kanada, Japan, Deutschland, 
Großbritannien, Frankreich, Italien) und Russlands haben 
sich im Rahmen des G8-Gipfeltreffens in Italien im Juli 
2009 u. a. zu einer effizienteren Regulierung der Energie- 


Artikel 4 der EG-Verordnung 713/2009 zur Gründung einer Agentur 
für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörde vom 
13. Juli 2009. 
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märkte geäußert. Zum ersten Mal sind die EU-Energiere- 
gulierer eingeladen worden, eine Stellungnahme hierzu 
abzugeben. Die Bundesnetzagentur hat insbesondere auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, den administrativen 
Aufwand bei dem Infrastrukturaufbau (z. B. hinsichtlich 
der Planungsverfahren) zu reduzieren. Zusätzlich wurden 
Verbesserungen bei der Überwachung der Energiehandel- 
stätigkeiten und der Abstimmung zwischen den zuständi- 
gen Behörden (wie den Finanzmarktregulierungsbehör- 
den) angeregt. 

1. 3.2.4 World Forum on Energy Regulation 

Alle drei Jahre wird von den nationalen Regulierungsbe- 
hörden der EU in Zusammenarbeit mit den regionalen 
Verbänden der Energieregulieiungsbehörden ein Forum 
- das „World Forum on Energy Regulation“ - organisiert, 
um einen weltweiten Erfahrungsaustausch zwischen den 
Regulierungsbehörden zu ermöglichen. Das Forum fand 
im Jahre 2009 in Athen statt und soll den Energieregulie- 
rungsbehörden eine Plattform bieten, die es ermöglicht, 
unterschiedliche Regulieiungsverfahren und Methoden 
vorzustellen. Als Ergebnisse veröffentlichte das Forum 
Schlussfolgerungen zu den folgenden vier großen The- 
men: „Reliability and security of supply”; „The role of re- 
gulators in responding to climate change”; „Competitive- 
ness and affordability” und „The independence, powers, 
responsibilities, best practices and training of regulators”. 
Zusätzlich ist eine „Climate change declaration“ und ein 
„Energy Regulators’ Statement“ für die Klimakonferenz 
in Kopenhagen im Dezember 2009 verabschiedet wor- 
den. 

Die Bundesnetzagentur hat zu dem Thema Energiehan- 
delsregulierung vorgetragen. Sie hat dabei vor allem ihr 
Konzept für ein zukünftiges maßgeschneidertes Markt- 
integritäts- und Transparenzregime auf europäischer 
Ebene vorgestellt. 

1.3.3 Hauptmaßnahmen des Dritten Energle- 
Blnnenmarktpakets der EU 

Das Dritte Energie-Binnenmarktpaket der EU beruht auf 
fünf Legislativmaßnahmen zur Vollendung des Energie- 
binnenmarktes Diese Maßnahmen beruhen auf Vor- 
schlägen der EU-Kommission vom September 2007, die 
im EU-Parlament und EU-Rat verhandelt und beschlos- 
sen und am 14. August 2009 veröffentlicht worden sind. 
Die Hauptmaßnahmen des Dritten EnergieBinnenmarkt- 
pakets, die der Bundesnetzagentur auch neue Kompeten- 
zen zuweisen, sind: 


EG-Verordnung 713/2009 zur Gründung einer Agentur für die Zu- 
sammenarbeit der Energieregulierungsbehörde vom 13. Juli 2009 ; 
EG-Verordnung 714/2009 über die Netzzugangsbedingungen für den 
grenzüberschreitenden Stromhandel vom 13. Juli 2009; EG-Verord- 
nung 7 1 5/2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgas- 
femleitungsnetzen vom 13. Juli 2009; EG-Richtlinie 72/2009 über 
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt vom 
13. Juli 2009; EG-Richtlinie 73/2009 über gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt vom 13. Juli 2009. 


- die wirksame Trennung der Versorgung und Erzeu- 
gung vom Betrieb der Netze (Effiziente Entflechtung), 

- die weitere Harmonisierung der Befugnisse und Stär- 
kung der Unabhängigkeit der nationalen Regulie- 
rungsbehörden, 

- die Einrichtung einer EU-Agentur für die Zusammen- 
arbeit zwischen den nationalen Regulierungsbehörden 
(ACER), 

- die Einrichtung eines Mechanismus, der den ÜNB und 
FNB eine bessere Koordinierung in den Bereichen 
Netzbetrieb und Netzsicherheit sowie den grenzüber- 
schreitenden Handel und Betrieb grenzüberschreiten- 
der Netze ermöglicht und 

- die Schaffung von mehr Transparenz auf dem Energie- 
markt. 

Die beiden EG-Richtlinien (Elektrizitäts- und Gas-Bin- 
nenmarktrichtlinien) sind innerhalb einer Frist von 
1 8 Monaten nach Inkrafttreten in nationales Recht umzu- 
setzen. Das bedeutet, dass zur Vorbereitung auf die neue 
Rechtslage eine Reihe von nationalen sowie internationa- 
len Aktivitäten durch die Bundesnetzagentur (insbeson- 
dere im Hinblick auf die neu einzurichtende europäische 
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulie- 
rungsbehörden) durchzuführen sind. Ferner erhält die 
Bundesnetzagentur neue Berichts- und Überwachungs- 
pflichten sowie neue Befugnisse, die ebenfalls vorzube- 
reiten sind. So unterbreitet die Bundesnetzagentur den 
zuständigen Stellen Vorschläge, insbesondere zur Umset- 
zung der Entflechtungsvorschriften (Independent Trans- 
mission Operator und Zertifizierungsverfahren), zur Erar- 
beitung von Rahmenleitlinien im Elektrizitäts- und 
Gasbereich sowie zu den zehnjährigen Investitionsplänen 
der Netzbetreiber im Gasbereich. 

1 .4 Wettbewerb/Lieferantenwechsel 

1 .4.1 Elektrizität - Großhandel 

1. 4.1.1 Entwicklung der Elektrizitätsprelse an 
der European Energy Exchange 

Bei den wettbewerblichen Themen dominierten das ex- 
trem hohe Niveau der Börsenpreise und deren drastischer 
Rückgang zum Jahresende 2008. So weist eine Betrach- 
tung der jährlichen Mittelwerte für den Phelix-Day-Base 
und den Phelix-Day-Peak im Jahr 2008 erhebliche Preis- 
steigerungen am Spotmarkt der European Energy Ex- 
change AG (EEX) um 73,1 bzw. 62,9 Prozent aus. Nach 
dem Anstieg bis in die zweite Hälfte des Jahres 2008 lie- 
gen die Mittelwerte von Phelix-Day-Base bzw. Phelix- 
Day-Peak im Zeitraum Januar bis September 2009 jedoch 
wieder auf einem vergleichbaren Preisniveau wie die Jah- 
resmittelwerte dieser Indizes für 2007. So liegt der Phe- 
lix-Day-Base in den ersten drei Quartalen von 2009 im 
Mittel um 2,4 Prozent oberhalb des Mittelwertes von 
2007, während der Phelix-Day-Peak um 5,3 Prozent da- 
runter liegt. 

Am Terminmarkt der EEX sind die jährlichen Mittelwerte 
der Futures für das rollierende Folgejahr im Jahr 2008 
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ebenfalls deutlieh um 26 Prozent (Phelix-Base-Year Fu- 
ture) bzw. 25,3 Prozent (Phelix-Peak-Year Future) gestie- 
gen. Eine unterjährige Analyse des Preis Verlaufes der 
PhelixYear Futures weist jedoeh nach dem Erreichen der 
Preismaxima Anfang Juli 2008 wieder deutlich sinkende 
Preise bis Ende Februar 2009 auf Das mittlere Preisni- 
veau der Phelix-Year Futures für 2010 liegt in den ersten 
drei Quartalen von 2009 bei 50,16 Euro /MWh (Base) 
bzw. 71,86 Euro/MWh (Peak). Diese Werte liegen damit 
ungefähr zehn Prozent unterhalb der jährlichen Mittel- 
werte der Phelix-Year Futures im Jahr 2007 für das Fol- 
gejahr 2008 in Höhe von 55,84 Euro /MWh (Base) bzw. 
79,35 Euro /MWh (Peak). 

1 .4.1 .2 Entwicklung der Handelsvolumina an 
der European Energy Exchange 

Vom gesamten Elektrizitäts-Handelsvolumen am Spot- 
markt der EEX entfielen 145,94 TWh (94,5 Prozent) im 
Jahr 2008 auf das Volumen am Day-Ahead Spotmarkt für 
das Marktgebiet Deutschland/Österreich. Wie schon in 
2007 ist dieses Handelsvolumen in 2008 angestiegen. Das 
Elektrizitäts-Handelsvolumen am Terminmarkt der EEX 
ohne OTC-Clearing ist im Jahr 2008 gegenüber dem Jahr 

2007 deutlich angestiegen, lag mit 278,21 TWh jedoch 
noch unter dem Wert von 386,77 TWh in 2006. Das Volu- 
men am EEX-Terminmarkt ohne OTC-Clearing ist in 

2008 ausschließlich auf den Handel mit Phelix Futures 
zurückzuführen. Mit 837,93 TWh basierte auch der Groß- 
teil des Volumens des OTC-Clearings an der EEX von 
insgesamt 886,59 TWh auf dem Handel mit Phelix Fu- 
tures. Weitere 48,42 TWh umfasste in 2008 der Handel 
mit Optionen auf Phelix Futures, während das Handels- 
volumen von German Power Futures im OTC-Clearing 
nur 0,23 TWh betrug. 

Im Zeitraum Januar bis September 2009 ist das Handels- 
volumen am Day-Ahead Spotmarkt der EEX für das 
Marktgebiet Deutschland/Österreich um rund acht Pro- 
zent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum 
gesunken. Der Handel mit Phelix Futures am Termin- 
markt der EEX hat sich im Vergleich zu den ersten drei 
Quartalen von 2009 um knapp 20 Prozent (ohne OTC- 
Clearing) bzw. 14,5 Prozent im OTC-Clearing reduziert. 

1 .4.1 .3 Teilnehmerstruktur an der European 
Energy Exchange 

Die Umsatzanteile der fünf umsatzstärksten Elektrizitäts- 
Handelsteilnehmer am Spotmarkt der EEX bzw. Termin- 
markt der EEX ohne OTC-Clearing wiesen im Jahr 2008 
mit 53,5 Prozent bzw. 49 Prozent eine vergleichbare Grö- 
ßenordnung auf Demgegenüber lag der Umsatzanteil der 
fünf umsatzstärksten Teilnehmer am Terminmarkt der 
EEX inklusive OTC-Clearing mit 34,3 Prozent auf einem 
niedrigeren Niveau. Mit Stand 1. April 2009 sind insge- 
samt 203 Elektrizitäts-Handelsteilnehmer an der EEX zu- 
gelassen. Hiervon bilden Energieversorgungsuntemeh- 
men bzw. Großhändler mit 154 Handelsteilnehmem 
(76 Prozent) die weitaus größte Händlergruppe, während 
Banken und Finanzdienstleistungsinstitute mit 25 Han- 


delsteilnehmem (12 Prozent) die zweitgrößte Handel- 
steilnehmergrappe darstellen. 

1 .4.2 Elektrizität - Einzelhandel 

Trotz einer verhältnismäßig geringen Anzahl von großen 
Industriekunden (17 238) machen diese mengenmäßig ca. 
50 Prozent des Elektrizitätsmarktes aus. Kleinere Indus- 
trie- und Gewerbekunden (3 060 844) kommen auf einen 
mengenbezogenen Anteil von ca. 23 Prozent. Die anzahl- 
mäßig größte Kundenkategorie der Haushaltskunden 
(44 743 706) erreicht mengenbezogen einen Anteil von 
ca. 27 Prozent des Elektrizitätsmarktes. 

Bei der Beliefemng von Letztverbrauchem weisen die 
vier größten Lieferanten einen Anteil von ca. 52 Prozent 
am gesamten Netto-Elektrizitätsverbrauch in Deutschland 
auf 

Insgesamt wurden 62,6 Prozent der gesamten Elektrizi- 
tätsmenge von den Grandversorgem an Letztverbraucher 
geliefert. Diese setzt sich aus 24,9 Prozent an Haushalts- 
kunden und 37,7 Prozent an weitere Letztverbraucher 
zusammen. Andere Lieferanten als der jeweilige Gmnd- 
versorger eines Netzgebietes lieferten 37,4 Prozent der 
gesamten Elektrizitätsmenge an Letztverbraucher. Davon 
beläuft sich jedoch der Elektrizitätsmengenanteil von 
Letztverbrauchem, die keine Haushaltskunden sind, auf 
34,3 Prozent. Haushaltskunden, die von einem anderen 
Lieferanten als dem Gmndversorger beliefert wurden, 
wiesen mit 3,1 Prozent nur einen sehr geringen Anteil an 
der gesamten Elektrizitätsmenge auf Daher ist bei der 
Beliefemng von Haushaltskunden der lokale Gmndver- 
sorger mit einem Anteil von knapp 90 Prozent weiterhin 
sehr dominierend. 

Der Anteil der Abgabemenge, die zu den Konditionen der 
Gmndversorgung geliefert wurde, ist in 2008 gegenüber 
dem Berichtsjahr 2007 zurückgegangen. Der im letzten 
Jahr schon sehr geringe Anteil von Gewerbekunden in der 
Gmndversorgung ging nochmals von mnd drei Prozent 
auf mnd zwei Prozent zurück. Besonders deutlich zeigt 
sich der Rückgang mit 6,09 Prozentpunkten bei den 
Haushaltskunden i. S. d. § 3 Nummer 22 EnWG ln der 
Verringemng der Elektrizitätsmengen, die über die 
Gmndversorgung geliefert werden, spiegelt sich das 
- zwar insgesamt noch auf niedrigem Niveau - weiter 
steigende Wechselverhalten von Haushaltskunden wieder. 
Dennoch wird weiterhin von ungefähr der Hälfte aller 
Haushaltskunden der Wettbewerb auf dem Elektrizitäts- 
markt, weder durch einen Vertrags- noch durch einen Lie- 
ferantenwechsel, genutzt. 

1. 4.2.1 Entwicklung Im Industrie- und 
Gewerbekundenbereich 

Gut die Hälfte aller Industrie- und Gewerbekunden wird 
im Berichtsjahr 2008 vom lokalen Gmndversorger belie- 
fert. Die mengenbezogenen Lieferantenwechselquoten 
sind bei kleinen Gewerbekunden um 0,8 Prozentpunkte 
auf 6,3 Prozent im Berichtsjahr 2008 angestiegen. Bei 
großen Gewerbekunden ist die mengenbezogene Wech- 
selquote in 2008 mit 12,6 Prozent gegenüber 2007 nahezu 
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konstant geblieben und bei Industriekunden ist ein Rück- 
gang um 2,6 Prozentpunkte von 13,2 Prozent auf 
10,6 Prozent im Berichtsjahr 2008 zu verzeichnen'^. 

Der Elektrizitätspreisanstieg zwischen 2006 und 2009 
liegt bei Industrie- bzw. Gewerbekunden bei lediglich 
rund sieben Prozent bzw. rund neun Prozent. Ein Ver- 
gleich des Preisstandes zum 1. April 2009 mit dem Vor- 
jahreswert (1. April 2008) zeigt für Industriekunden einen 
um fünf Prozent gesunkenen Gesamtpreis, während für 
Gewerbekunden Preissfeigerungen um sieben Prozent zu 
verzeichnen sind. 

Anders als bei den Haushaltskunden bezahlen Industrie- 
und Gewerbekunden die gleichen Preise bei einem Liefe- 
ranten innerhalb des Grundversorgungsnetzgebietes wie 
bei einem Lieferanten, der außerhalb des Grundversor- 
gungsnetzgebietes ansässig ist. Außerdem ist festzustel- 
len, dass sich die gesunkenen Großhandelspreise sehr viel 
schneller positiv auf die Einzelhandelspreise der Indus- 
triekunden auswirken als dies der Fall bei kleinen Ge- 
werbe- oder Haushaltskunden ist. Insgesamt weisen alle 
vorgenannten Aspekte daraufhin, dass es im Bereich der 
Industrie- und großen Gewerbekunden, also bei knapp 
zwei Drittel des deutschen Elektrizitätsmarktes, einen 
bundesweiten Markt gibt. Kritisch zu betrachten ist je- 
doch, dass dieser Markt von wenigen großen Unterneh- 
men dominiert wird. 

1. 4.2.2 Entwicklung im Haushaltskunden- 
bereich 

Im Berichtsjahr 2008 werden knapp 90 Prozent aller 
Haushaltskunden von dem jeweiligen Grundversorger be- 
liefert und die jährlichen Lieferantenwechselquoten lie- 
gen bei Haushaltskunden mit lediglich gut fünf Prozent 
deutlich unter denen der Industrie- und großen Gewerbe- 
kunden. Es ist jedoch positiv festzuhalten, dass sich bei 
Haushaltskunden die Elektrizitätslieferungen von anderen 
Lieferanten als den Grundversorgem im Berichtsjahr 
2008 nahezu verdoppelt haben. Die gesamte mengenbe- 
zogene Lieferantenwechselquote von Haushaltskunden 
ist in 2008 gegenüber 2007 um einen Prozentpunkt von 
4,34 Prozent auf 5,34 Prozent angestiegen. 

Gleichwohl wird ungefähr die Hälfte der Haushaltskunden 
über die Grundversorgung, die die teuerste und preislich 
am stärksten steigende Art der Elektrizitätsbelieferung dar- 
stellt, beliefert. Durch die regionale Dominanzstellung 
des Grundversorgers und dem damit verbundenen gerin- 
gen Wettbewerbsdruck zahlen Haushaltskunden für eine 
Elektrizifäfsbelieferung durch den Grundversorger deut- 
lich höhere Preise als bei einem Lieferanten, der außer- 
halb des jeweiligen Grundversorgungsnetzgebietes ansäs- 
sig ist. Daher ist der Preisanstieg bei Haushaltskunden in 
den letzten drei Jahren mit 23 Prozent sehr viel deutlicher 
als bei Industrie- und Gewerbekunden ausgefallen. Der 
Haushaltskundenmarkt stellt somit keinen bundesweiten. 


Die entsprechenden Daten für 2009 werden erst mit dem Monitoring 
in 2010 erhoben und liegen daher noch nicht vor. 


sondern einen stark regional geprägten Wettbewerbs- 
markt dar. 

Nutzen Haushaltskunden ihre Wechselmöglichkeiten, so 
zeichnet sich bei der Neukundenakquisition eine klare 
Dominanz von einigen wenigen Unternehmen ab. So wei- 
sen die vier größten Lieferanten in Deutschland im Be- 
richtsjahr 2008 einen Anteil von ca. 52 Prozent an der 
Belieferung von Haushaltskunden außerhalb der Grund- 
versorgungsnetzgebiete auf und haben damit in diesem 
Marktsegment einen vergleichbaren Marktanteil wie im 
gesamten Einzelhandelsbereich erreicht. Neben den vier 
größten Lieferanten weisen nur wenige andere Lieferan- 
ten deutlichere Kundengewinne auf 

So wechselten im Berichtsjahr 2008 über 75 Prozent der 
2,1 Millionen gewechselten Haushaltskunden trotz einer 
Vielzahl von möglichen Anbietern zu lediglich zehn Un- 
ternehmen. 

Insgesamt sind als positive Entwicklung eine erhöhte An- 
zahl von Lieferanten, die in mehreren Netzgebieten tätig 
sind, hohe Kundenakquisitionen von neuen Anbietern 
und auch steigende Lieferantenwechselquoten festzuhal- 
ten. Dennoch weisen im Besonderen die vorhandenen 
Preisstrukturen darauf hin, dass es im Bereich der Haus- 
haltskunden, also bei gut einem Viertel des deutschen 
Elektrizitätsmarktes, noch keinen hinreichend ausgepräg- 
ten Wettbewerb gibt. 

1 .4.3 Gas - Großhandel 

Gegenüber den Vorjahren war der Großhandelsmarkt im 
Berichtsjahr 2008 deutlich aktiver und liquider. Durch die 
Zusammenlegung von Marktgebieten und eine anstei- 
gende Zahl von Handelsteilnehmem hat der Handel 
sprunghaft zugenommen. Besonders deutlich werden 
diese gestiegenen Handelsaktivitäten im derzeit liquides- 
ten deutschen Marktgebiet von NetConnect Germany 
GmbH & Co. KG (NCG). Hier betrug die Steigerung der 
gehandelten Gasmengen gegenüber 2007 insgesamt 
262 Prozent'’'. 

Alle dreizehn marktgebietsaufspannenden Netzbetreiber 
in Deutschland bieten den Handel mit Erdgas über ihre je- 
weiligen virtuellen Handelspunkte an. Der positive 
Trend, der mit Beginn des Gaswirtschaftsjahres 2007/08 
seinen Anfang nahm, hat sich fortgesetzt. Nach dem übli- 
chen Handelsrückgang in den Sommermonaten hat die 
gehandelte Gasmenge an den deutschen Handelspunkten 
im letzten Quartal 2008 noch einmal deutlich zugenom- 
men. Insgesamt wurde im vergangenen Jahr 2008 eine 
Erdgasmenge von rund 600 TWh an den deutschen Han- 
delspunkten gehandelt. Dies entspricht in etwa einem An- 
teil von 65 Prozent am deutschen Erdgasgesamtverbrauch 
von rund 980 TWh. Im europäischen Vergleich befindet 
sich Deutschland damit zwar hinter dem niederländischen 
virtuellen Handelspunkt Title Transfer Facility (TTF) mit 
einem Handelsvolumen von 1 301 TWh und deutlich hin- 


Quelle: http://www.net-connect-germany.de/cps/rde/xchg/SID-F47A 
713CD73E1904/ncg/hs. xsl/1162. htm; Stand: 6. Oktober 2009. 
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ter dem englischen Handelspunkt National Balancing 
Point (NBP) mit 9 000 TWh. Deutschland liegt aber nun 
europaweit auf Platz Drei, da in 2008 erstmals mehr Erd- 
gas als am belgischen Handelsplatz in Zeebrügge 
(468 TWh) gehandelt worden ist. Die Datenlage bis ein- 
schließlich Juli 2009 zeigt, dass sich der Handel insbe- 
sondere am virtuellen Handelspunkt von NCG positiv 
fortentwickelt hat und sich dem Handelsvolumen am TTF 
weiter annähert. Als nächster Meilenstein für die Ent- 
wicklung der Gashandelsliquidität ist die weitere Redu- 
zierung der Marktgebiete zum 1. Oktober 2009 auf nur 
noch sechs Marktgebiete (drei H-Gas und drei L-Gas) an- 
zusehen, da sich damit der Transport von Gas wesentlich 
einfacher durchfuhren lassen wird. 

Weiterhin geringere Bedeutung hat dabei jedoch der Han- 
del an der EEX in Leipzig. Eine geringe Anzahl von Han- 
delsteilnehmem und geringe Handelsmengen legen die 
Vermutung nahe, dass der Großteil des Gashandels in 
Deutschland an den virtuellen Handelspunkten oder in bi- 
lateralen Verträgen zwischen den Unternehmen unter- 
einander stattfindet. Die maximale bisher an der EEX ge- 
handelte monatliche Menge von insgesamt fast vier TWh 
im Juli 2008 entspricht noch nicht einmal fünf Prozent 
des durchschnittlichen monatlichen Gasverbrauches in 
Deutschland. Hinzu kommt, dass im Monat Juli 2008 ver- 
gleichsweise viele Future-Kontrakte abgeschlossen wur- 
den, die auch gesamte Jahresmengen beinhalten (dies be- 
deutet, dass sich Händler beispielsweise für das gesamte 
Kalenderjahr 2009 mit Gas „eingedeckt“ bzw. sich finan- 
ziell hinsichtlich des Gaspreises abgesichert haben). Die 
Liquidität könnte sich jedoch mit der neuen Marktge- 


bietsgestaltung zum 1. Oktober 2009 (Reduzierung auf 
sechs Marktgebiete) und mit neuen Börsenprodukten, die 
auch einen Handel mit einem MW statt zehn MW Min- 
destkontraktgröße erlauben, erheblich verbessern. 

Nach wie vor problematisch ist die Ermittlung eines 
Großhandelspreises in Deutschland. Die Vielzahl der 
Handelsplätze und die mangelnde Transparenz in der 
Preisbildung auf der Mehrzahl dieser Handelsplätze ma- 
chen eine Abschätzung dieses Großhandelspreises weit- 
gehend unmöglich. Ein für die Entwicklung der Gas- 
preise wichtiger Indikator ist allerdings der durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
monatlich ermittelte Grenzübergangspreis. Hierbei han- 
delt es sich um einen statistischen Durchschnittspreis, der 
aus den vom BAFA erfassten Importen von Gashandels- 
gesellschaften zur Versorgung des deutschen Gasmarktes 
gebildet wird. Dieser lag im Jahr 2008 bei 2,68 ct/kWh, 
was einem Plus von 34,2 Prozent zu 2007 darstellt, ln 
2009 haben sich die Grenzübergangspreise bis Juli 2009 
rückläufig auf 2,37 ct/kWh entwickelt. 

ln der folgenden Abbildung ist die Entwicklung des 
Grenzüberganspreises für Gas seit 1991 dargestellt. Wäh- 
rend von 1991 bis 1999 nur eine verhältnismäßig geringe 
Volatilität zu verzeichnen ist, nehmen die Preisschwan- 
kungen seit 2000 zu. Insgesamt verteuerte sich der Grenz- 
üb ergab epreise kontinuierlich, mit deutlichen Steige- 
rungsraten von 1999 bis 2001 sowie ab 2004. Inwieweit 
diese Tendenz anhält, bleibt abzuwarten. Für das laufende 
Jahr 2009 entwickelten sich die Preise bisher mit 
11,7 Prozent rückläufig zu 2008. 


Abbildung 1 


Entwicklung des Grenzübergangspreises 



«—Grenzübergangspreis in ct/kWh (gerundet) 


(Quelle: BAFA). 
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1 .4.4 Gas - Einzelhandel 

Die Gasausspeisemenge an Letztverbraucher in den Netz- 
bereichen der FNB betrug in 2008 292,76 TWh 
(262,12 TWh in 2007), während die Ausspeisemenge der 
VNB sich in 2008 auf 686,64 TWh (614,15 TWh in 
2007) belief Insgesamt wurden 2008 in Deutschland 
979,40 TWh (876,27 TWh in 2007) ausgespeist. Nach 
den Erhebungen der Bundesnetzagentur haben zum Stich- 
tag 31. Dezember 2008 insgesamt 13,5 Mio. Letztver- 
braucher Gas aus den Versorgungsnetzen der VNB und 
FNB bezogen. Davon waren 11,84 Millionen Letztver- 
braucher der Gruppe der Haushaltskunden i. S. d. § 3 
Nummer 22 EnWG zuzurechnen. Für 2009 ist aufgrund 
der wirtschaftlichen Entwicklung, verbunden mit den 
rückläufigen Gasimportmengen, mit einem Rückgang der 
Gasausspeisemenge zu rechnen. 

Im Jahr 2008 betrug das Volumen der Lieferantenwechsel 
42,57 TWh (33,5 TWh in 2007). Bezogen auf die Gesamt- 
ausspeisemenge in Höhe von 979,40 TWh (876,27 TWh in 
2007) errechnet sich eine durchschnittliche Lieferanten- 
wechselquote von 4,35 Prozent (3,79 Prozent in 2007). 
Die Lieferantenwechselmengen von Haushaltskunden 
i. S. d. § 3 Nummer 22 EnWG lagen bei 6,62 TWh. Dies 
ergibt, bezogen auf die erfasste Ausspeisemenge, eine 
Quote von 2,71 Prozent (1,01 Prozent in 2007). Insge- 
samt lässt sich festhalten, dass die mengenbezogene Lie- 
ferantenwechselquote weiterhin eine eindeutige Tendenz 
nach oben aufweist. Insbesondere im Haushaltskunden- 
bereich ist eine deutliche Zunahme der Lieferantenwech- 
selmenge, allerdings auf einem niedrigen Niveau, zu ver- 
zeichnen. 

ln 2008 wurden insgesamt 384 138 Lieferantenwechsel- 
vorgänge gezählt. Bei einer erfassten Letztverbraucher- 
zahl von ca. 13,5 Millionen ergibt dies eine fallbezogene 
Lieferantenwechselquote von 2,85 Prozent (2007: 
1,01 Prozent). Die Lieferantenwechselfälle von Haus- 
haltskunden i. S. d. § 3 Nummer 22 EnWG lagen in 2008 
bei 369 086 (2007: 104 594). Dies ergibt, bezogen auf die 
Gesamtzahl der Haushaltskunden, eine fallbezogene 
Wechselquote von 3,11 Prozent. Auch bei den fallbezoge- 
nen Lieferantenwechselquoten ist eine stetige Tendenz 
nach oben erkennbar. Die Zahl der Wechselvorgänge hat 
sich besonders im Haushaltskundenbereich - zwar auf 
niedrigem Niveau - gut entwickelt und in einem Jahr 
mehr als verdreifacht. 

Die Gasabgabemenge der Großhändler und Lieferanten 
an Letztverbraucher lag 2008 bei 905,15 TW (2007: 
838 TWh). Zum Stichtag 31. Dezember 2008 belieferten 
die Großhändler und Lieferanten etwa 13,11 Millionen 
Letztverbraucher in Deutschland mit Gas. Davon waren 
10,75 Millionen Letztverbraucher der Gruppe der Haus- 
haltskunden i. S. d. § 3 Nummer 22 EnWG zuzurechnen. 

Der Anteil der Abgabemengen zu Allgemeinen Preisen, 
der im Regelfall höchsten Preiskategorie, an der Ge- 
samtabgabemenge ist weiterhin rückläufig. Bei den Haus- 
haltskunden sank der Wert von 36,24 Prozent auf 
29,48 Prozent. Die große Mehrheit der übrigen Letztver- 


braucher befindet sich bereits außerhalb der Grundversor- 
gung in Sonderverträgen. 

Im Bereich der Einzelhandelspreise Gas lässt sich weiter- 
hin eine Tendenz zu steigenden Preisen ablesen, ln der 
Kategorie Haushaltskunden in der Giundversorgung ist 
der durchschnittliche mengengewichtete Gesamtpreis von 
6,90 ct/kWh (Preisstand 1. April 2008) auf 7,11 ct/kWh 
(Preisstand 1. April 2009) gestiegen. Dabei machten die 
Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb den größten 
Anteil am Gesamtpreis aus (53,24 Prozent). Der Anteil 
der Netzentgelte inkl. Entgelte für Abrechnung betrug 
18,81 Prozent. Dabei stiegen die mengengewichteten 
Netzentgelte in dieser Kundenkategorie von 1,26 ct/kWh 
(Preisstand 1. April 2008) auf 1,41 ct/kWh (Preisstand 
1. April 2009). 

ln der Kategorie Haushaltskunden außerhalb der Grund- 
versorgung stieg der durchschnittliche mengengewichtete 
Gesamtpreis von 6,51 ct/kWh (Preisstand 1. April 2008) 
auf 6,6 ct/kWh (Preisstand 1. April 2009). Dabei machten 
die Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb den 
größten Anteil am Gesamtpreis aus (54,55 Prozent). Der 
Anteil der Netzentgelte inkl. Entgelte für Abrechnung be- 
trug 20,15 Prozent. Dabei stiegen die mengengewichteten 
Netzentgelte in dieser Kundenkategorie von 1,29 ct/kWh 
(Preisstand 1. April 2008) auf 1,40 ct/kWh (Preisstand 
1. April 2009). 

Die höheren Netzentgelte in allen Kundenkategorien las- 
sen sich mit der Berücksichtigung der Kosten vorgelager- 
ter Netzebenen in den ausgewiesenen Netzentgelten auf 
die umfassende Einbeziehung der Kosten für System- 
dienstleistungen sowie auf Mengeneffekte zurückführen. 
Mengeneffekfe erfassen zum einen die Berücksichtigung 
von Mindererlösen der Netzbetreiber aus dem Jahr 2007 
(„periodenübergreifende Saldierung“) sowie eine mit zu- 
rückgehendem Gesamterdgasverbrauch einhergehende 
geringere prognostizierte Absatzmenge der Netzbetreiber. 
Die Verteilung der genehmigten Kosten auf eine gerin- 
gere prognostizierte Menge führt in der Konsequenz des 
angelegten Regulierungssystems zu erhöhten spezifi- 
schen Netzentgelten. 

1.5 Begleitung der Liberalisierung des 
Mess- und Zählwesens 

Gesetz- und Verordnungsgeber haben im Einklang mit 
europäischen Vorgaben das Mess- und Zählwesen in 
Deutschland weiter liberalisiert. Mit den in der zweiten 
Jahreshälfte 2008 in Kraft getretenen Änderungen des 
EnWG und der dazugehörigen Messzugangsverordnung 
(MessZV) soll die Verbreitung intelligenter Messsysteme 
am Markt erreicht werden. EnWG und MessZV setzen 
dabei auf größtmöglichen Wettbewerb und geringstmög- 
liche Einschränkungen bei Verbrauchern und Unterneh- 
men. Gesetz und Verordnung gehen von einem sparten- 
übergreifenden Ansatz aus, indem sie weitgehend 
entsprechende Regelungen für den Elektrizifäts- und den 
Gasbereich vorsehen. 

Die Bundesnefzagentur hat den Prozess der Marktöffnung 
aktiv begleitet, indem 
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- die Einhaltung der Regelungen aus der MessZV über- 
wacht, 

- mit dem Monitoring gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 12 
EnWG Marktuntersuchungen über das Ausmaß von 
Wettbewerb bei modernen Messeinrichtungen durch- 
geführt, 

- Festlegungen nach § 13 MessZV vorbereitet 
wurden und weiterhin werden. 

Zudem hat die Bundesnetzagentur im März 2009 einen 
Workshop zum Thema „Intelligente Zähler - Wertschöp- 
fungspotenzial und Konjunkturmotor (Chancen für 
Wachstum und Beschäftigung durch Investitionen und 
Innovationen im Energiebereich)“ organisiert und durch- 
geführt. Teilnehmer dieser Veranstaltung waren Vertreter 
der Bundesregierung, national und international tätiger 
Energieversorgungsuntemehmen, Verbände und die Ver- 
braucherseite. ln der Vorbereitung zu diesem Workshop 
hat die Bundesnetzagentur Leitlinien zu ihrem weiteren 
Vorgehen im Bereich Mess- und Zählwesen veröffent- 
licht. Darin wird betont, dass 

- die Bundesnetzagentur für eine konsequenfe Umsef- 
zung des gesefzgeberischen Ansafzes eintritt, wonach 
ein vom Markt getriebener Prozess die Einführung in- 
felligenter Messsysfeme befördern soll, 

- die Bundesnefzagentur es ausdrücklich begrüßf, wenn 
wirksamer Wettbewerb dazu führt, dass - wie gegen- 
wärtig der Fall - Verbände, Industrie wie auch interna- 
tionale Gremien Standardisierungsbestrebungen an- 
stoßen, solange und soweit der entwickelte Standard 
offen ist und nicht etwa eine Marktab schottung ver- 
folgt, 

- die Bundesnetzagentur im Rahmen des gesetzlich 
Möglichen nachhaltige Investitionsanreize auch für 
Nefzbetreiber schaffen möchfe, 

- die Bundesnetzagentur für die Thematisierung und 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Belange sorgen 
wird. 

Der intensive Dialog mit den Marktakteuren und relevan- 
ten Behörden wurde nach diesem Auftakt fortgesetzt. So 
wurden im weiteren Verlauf des Jahres 2009 im Hause 
der Bundesnetzagentur Gespräche mit Vertretern von Pi- 
lotprojekten, Herstellern, Verbänden sowie Eich- und Da- 
tenschutzbehörden geführt. Darüber hinaus beteiligt sich 
die Bundesnetzagentur beratend bzw. beobachtend an 
Fachgruppen-Sitzungen im Rahmen von Begleitfor- 
schungsprojekten sowie Standardisierungsbemühungen. 

Im ersten Quartal 2010 legt die Bundesnetzagentur dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie einen 
Bericht zu allen relevanten rechtlichen, technischen und 
wirtschaftlichen Aspekten eines flächendeckenden Ein- 
satzes intelligenter Messsysteme vor. Zur Anfertigung 
des Berichtes wurden Mitte 2009 zwei externe Gutachten 
vergeben und der Markt wurde aktiv befragt. Daneben 
sind weitere, in den Jahren 2008 und 2009 gewonnene, 
Erkenntnisse aus der Marktbeobachtung, aus Fachgesprä- 


chen sowie aus dem Monitoring der Bundesnetzagentur 
in den Bericht eingeflossen. 

2 Energieregulierung im Bereich 

Elektrizität 

2.1 Netzentgelte 

2.1.1 Allgemeine Netzentgelte 

2.1 .1 .1 Bestimmung des Ausgangsniveaus der 
Erlösobergrenze 

ln der für das Jahr 2008 - auf der Kostenbasis des Jahres 
2006 - durchgeführten zweiten Entgeltgenehmigungs- 
runde haben 236 Elektrizitätsnetzbetreiber für insgesamt 
251 Netzbereiche einen Antrag auf Genehmigung von 
Netzentgelten gemäß § 23a EnWG gestellt. Von den An- 
tragstellern fielen 87 Netzbetreiber (102 Netzbereiche) in 
die originäre Bundeszuständigkeit, weil an den betreffen- 
den Elektrizitätsnetzen jeweils mehr als 100 000 Kunden 
angeschlossen waren und/oder das betroffene Verteiler- 
netz über das Gebiet eines Bundeslandes hinausreichte. 
Waren diese Voraussetzungen nicht erfüllt, fielen die 
Netzbetreiber in die originäre Zuständigkeit der jeweili- 
gen Landesregulierungsbehörde. Allerdings hat die Bun- 
desnetzagentur für mehrere Bundesländer die Aufgaben 
der Landesregulierungsbehörde durch Organleihe über- 
nommen'*. Im Rahmen der Organleihe wurden 149 An- 
träge auf Entgeltgenehmigung gestellt. Insgesamt belief 
sich das beantragte Kostenvolumen der Elektrizitätsnetz- 
betreiber auf rund 20,4 Mrd. Euro. 

Im Vorfeld der zweiten Genehmigungsrunde hatten klei- 
nere Netzbetreiber, bei denen sich keine wesentlichen 
Änderungen in der Kostensituation ergeben haben, die 
Möglichkeit, eine Verlängerung ihrer genehmigten 
Netzentgelte aus dem ersten Genehmigungsverfahren zu 
beantragen. Von dieser Möglichkeit haben 135 Netzbe- 
treiber (Kosten Volumen ca. 800 Mio. Euro) Gebrauch ge- 
macht, so dass in der zweiten Genehmigungsrunde die 
Netzkosten der in die Bundeszuständigkeit gehörenden 
Netzbetreiber zu prüfen waren sowie die Netzkosten der 
verbleibenden 14 Netzbetreiber, die in die Zuständigkeit 
aus der Organleihe fielen. 

Die zweite Entgeltkostenprüfung konnte im Jahr 2008 ab- 
geschlossen werden. Die Prüfungsschwerpunkte aus der 
ersten Genehmigungsrunde, die im Wesentlichen die kal- 
kulatorischen Kostenpositionen Abschreibungen, Eigen- 
kapitalverzinsung und Gewerbesteuer betrafen, wurden 
dabei erweitert, ln der zweiten Genehmigungsrunde bil- 
dete insbesondere die Netzhistorie einen Prüfungsschwer- 
punkt, um besser abschätzen zu können, mit welchen 
Werten Anlagegüter tatsächlich in der kalkulatorischen 
Kostenrechnung angesetzt werden durften. Weiterhin 
wurde geprüft, ob das Verbot der Abschreibungen unter 
Null eingehalten wurde. Zu diesem Themenkomplex ge- 
hört auch die Festlegung von Indexreihen zur Bestim- 
mung der Tagesneuwerte der Anlagegüter, da die bisher 


Dabei handelt es sich um die Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg- 
Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. 
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von den Netzbetreibem angewendeten Methoden zu einer 
Überzeichnung der Werte geführt haben können. Eine 
vertiefte Prüfung der operativen Kosten des Netzbetriebs 
war ebenso erforderlich, zumal die Netzbetreiber inzwi- 
schen weitgehend rechtlich entflochten waren. Insoweit 
wurde geprüft, ob sich die häufig vorgetragenen Rationa- 
lisierungsanstrengungen, etwa durch den Einsatz von Ser- 
vicegesellschaflen, auch durch geringere Kosten bemerk- 
bar gemacht haben. Die Entgelte für Messung und 
Abrechnung wurden stärker hinterfragt und differenziert, 
nicht zuletzt um mehr Raum für eine wettbewerbliche 
Ausgestaltung des Messstellenbetriebs zu schaffen. 

Darüber hinaus hat die Bundesnetzagentur den Netzbe- 
treibem aufgegeben, in ihrer Verprobungsrechnung für 
die Berechnung der Netzentgelte auch den Pumpstrombe- 
zug von Pumpspeicherkraftwerken einzubeziehen. Somit 
ist der Elektrizitätsbezug von Pumpspeicherkraftwerken 
analog zu allen anderen Kraftwerken netzentgeltpfiich- 
tig'^. Dadurch werden Wettbewerbsverzermngen zu 
Gunsten der Pumpspeicherkraftwerke bei der Erbringung 
von Systemdienstleistungen vermieden. Die Verteilung 
der genehmigungsfähigen Gesamtkosten auf eine - be- 
dingt durch die Berücksichtigung des Pumpstrombezugs 
bei der Netzentgeltpfiicht - größere Menge an transpor- 
tierter Elektrizität, führte im Ergebnis zu einer Senkung 
der Netzentgelte. 

Durch die niedrigeren Entgelte auf der Übertragungsnet- 
zebene wurden die Kosten der nachgelagerten Netzbetrei- 
ber reduziert. Dieses Ergebnis war trotz einer erheblichen 
Mehrbelastung möglich, die aus der Veredelung der ein- 
gespeisten Elektrizitätsmengen nach dem Emeuerbare- 
Energien-Gesetz^o im Jahr 2008 resultierte. Diese Elektri- 
zitätsmengen wurden bundesweit zwischen den ÜNB 
ausgeglichen und führten bei allen deutschen ÜNB zu ste- 
tig steigenden Belastungen. Ebenso konnten im Rahmen 
dieser Netzkostenprüfüngsmnde die von den Netzbetrei- 
bem geltend gemachten sonstigen elektrizitätspreisgetrie- 
benen Kosten für die Regel- und Verlusfenergie kompen- 
siert werden. 

In Folge der Netzkostenprüfimg konnten gegenüber der 
ersten Genehmigungsmnde erneut deutliche Kostensen- 
kungen erzielt werden, die sich durchschnittlich auf 
fünf Prozent beliefen. Wie weit dabei die Absenkung der 
Netzentgelte in den einzelnen Kundensegmenten ging, 
war von dem Abnahmeverhalten des jeweiligen Netzkun- 
den abhängig. 

Diese Genehmigungsmnde bot zugleich eine Gmndlage 
für die ab dem 1 . Januar 2009 geltende Anreizreguliemng 
und war daher von besonderer Bedeutung. Die festge- 
stellte Netzkostenbasis bildete das Ausgangsniveau für 
die Bestimmung der zulässigen Erlösobergrenze in der er- 
sten fünfjährigen Reguliemngsperiode der Anreizregulie- 
mng. Dieses Ausgangsniveau wurde um die Positionen 
aktuelle vorgelagerte Netzkosten und aktuelle vermie- 
dene Netzentgelte sowie geänderte Eigenkapitalverzin- 


Zur entsprechenden Entscheidung des OLG Düsseldorf s. u. 4.3.1 .5. 
20 Zur Festlegung EEG- Veredelung s. u. 2.2.4. 1 . 


sung angepasst. Die Eigenkapitalzinssätze waren mit 
9,29 Prozent vor Steuern für Neuanlagen sowie 7,56 Pro- 
zent vor Steuern für Altanlagen neu festgelegt worden. 
Anhand des so ermittelten Ausgangsniveaus wurde für 
alle Nefzbetreiber, für die ein Effizienzwert festgestellt 
wurde, eine Überleitungsrechnung zur Vorbereitung des 
Effizienzvergleiches erstellt. Die Überleitungsrechnung 
bot die Basis für die Zuordnung der Nefzkosten zu den 
Positionen beeinflussbare Kosten, nicht beeinflussbare 
und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 
ARegV. 

2. 1.1. 2 Durchführung eines Effizienzvergleichs 

2. 1.1. 2.1 Effizienzvergleich der Elektrizitäts- 
verteilernetzbetreiber 

Die Bundesnetzagentur hat 2008 einen Effizienzvergleich 
für die VNB Elektrizifät gemäß§ 12 Absatz 1 i. V. m. An- 
lage 3 ARegV unter Verwendung der Effizienzvergleichs- 
methoden DEA und SFA durchgeführt. Die untemeh- 
mensindividuell ermittelten Effizienzwerte gingen - über 
die Bestimmung der jeweiligen Kostenanteile - in die 
Formel zur Festsetzung der Erlösobergrenzen ein. 

VNB mit weniger als 30 000 angeschlossenen Kunden 
konnten statt des Effizienzvergleichs die Teilnahme am 
vereinfachten Verfahren wählen. Bundesweit haben ca. 
650 VNB die Teilnahme am vereinfachten Verfahren ge- 
wählt. Für die Netzbetreiber, die am vereinfachten Ver- 
fahren teilnehmen, beträgt der Effizienzwert in der ersten 
Reguliemngsperiode pauschal 87,5 Prozent. Zudem 
konnte für diese Nefzbetreiber auf eine erneute Entgelt- 
prüfung vor der ersten Reguliemngsperiode verzichtet 
werden, sofern sich die Kosten des Netzbetreibers nicht 
wesentlich verändert hatten. 

In den Effizienzvergleich der VNB sind somit Daten von 
198 Netzen eingegangen. Um den Effizienzvergleich 
durchführen zu können, war es zunächsf erforderlich die 
Strakturdaten dieser Netzbetreiber abzufragen. Die für 
den Effizienzvergleich erforderlichen Stmkturdaten wur- 
den zum 10. Januar 2008 von den Netzbetreibem an die 
Bundesnetzagentur übermittelt. Die Stmkturdaten wurden 
von der Bundesnetzagentur umfangreichen Plausibilitäts- 
prüfimgen unterzogen, aufgetretene Unplausibilitäten 
wurden an die Netzbetreiber gemeldet und diese aufge- 
fordert, ihre Werte zu korrigieren. Im nächsten Schritt 
wurde durch zahlreiche, aufwendige Berechnungen das 
Modell mit dem höchsten Erklämngswert stufenweise er- 
mittelt. 

Nach § 12 Absatz 1 und § 13 Absatz 3 ARegV waren die 
Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Ver- 
braucher hinsichtlich der Auswahl der Parameter und der 
Methoden anzuhören. 

Diese Konsultation wurde im Jahre 2008 von der Bundes- 
netzagentur durchgeführt. In dieser Konsultation hat die 
Bundesnetzagentur vorgestellt, wie der Effizienzver- 
gleich durchgeführt werden könnte. Im Nachgang zu der 
Konsultation hatten die Konsultierten die Möglichkeit, 
Stellungnahmen einzureichen. Die Bundesnetzagentur hat 
diese gewürdigt und deren Inhalte bei den Überlegungen 
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zur Durchführung des Effizienzvergleichs einbezogen. 
Schließlich hat die Bundesnetzagentur der Vorgabe aus 
§12 Absatz 5 ARegV folgend den Landesregulierungs- 
behörden zum 1. Juli 2008 die Effizienzwerte für die in 
deren Zuständigkeit fallenden Netzbetreiber übermittelt. 

Das finale Effizienzvergleichsmodell für die VNB be- 
inhaltet elf Parameter^'. Neben den von § 13 Absatz 4 
ARegV vorgegebenen Vergleichsparametem (Anzahl der 
Anschlusspunkte, Fläche des versorgten Gebietes, Lei- 
tungslänge und zeitgleiche Jahreshöchstlast) wurden sie- 
ben weitere, mit wissenschaftlichen Methoden ermittelte 
Vergleichsparameter im Rahmen des Effizienzvergleichs 
verwendet. Für die VNB wurden Effizienzwerte in einer 
Bandbreite von 79,5 Prozent bis 100 Prozent ermittelt, 
die durchschnittliche Effizienz liegt bei 92,2 Prozent. 

2. 1.1. 2.2 Effizienzvergleich der Elektrizitäts- 
übertragungsnetzbetreiber 

Für die ÜNB war ein Effizienzvergleich nach § 22 Ab- 
satz 1 und Absatz 2 ARegV durchzuführen. Dieser hatte 
unter Einbeziehung von Netzbetreibem aus anderen Mit- 
gliedstaaten der EU zu erfolgen. Die Vorbereitung und 
Durchführung dieses internationalen Projektes erfolgte 
im Rahmen der CEER-Arbeitsgruppe zur Anreizregulie- 
rung (Workstream Incentive-based Regulation and Effi- 
ciency Benchmarking - WS EFB) unter dem Vorsitz der 
Bundesnetzagentur, ln den Effizienzvergleich nach § 22 
ARegV sind 20 ÜNB aus 15 Ländern einbezogen worden 
(Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, 
Österreich, Italien, Litauen, Luxemburg, Niederlande, 
Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Tschechien und 
Zypern). Nach § 22 Absatz 1 Satz 4 ARegV ist dabei die 
strukturelle Vergleichbarkeit der herangezogenen Unter- 
nehmen sicherzustellen, insbesondere durch Berücksich- 
tigung nationaler Unterschiede, wie z. B. unterschiedliche 
technische und rechtliche Vorgaben oder Unterschiede im 
Lohnniveau. 

Auch in diesem Effizienzvergleich sind grundsätzlich die 
DBA und die SFA anzuwenden. Aufgrund der geringen 
Datenbasis wurde auf die Anwendung der SFA verzich- 
tet, so dass die Effizienzwerte der Unternehmen aus den 
genannten Ländern allein auf Basis der DBA ermittelt 
wurden. Die ermittelten Effizienzwerte der 20 Unterneh- 
men betragen nach der Ausreißeranalyse durchschnittlich 
88 Prozent. Der Effizienzwert der vier deutschen ÜNB 
beträgt durchschnittlich 97,4 Prozent. 

Nach § 22 Absatz 2 ARegV ist, sofern die Belastbarkeit 
des internationalen Effizienzvergleichs für einzelne oder 
alle Betreiber von Übertragungsnetzen nicht gewährleis- 
tet ist, statt des internationalen Effizienzvergleichs für 


Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel; Stromkreislänge in 
der Netzebene MS - Freileitungen; Stromkreislänge in der Netz- 
ebene HS - Kabel; Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freilei- 
tungen; Versorgte Fläche; Anzahl Umspannstationen; installierte 
dezentrale Erzeugungsleistung; zeitgleiche Jahreshöchstlast in der 
Umspannebene HS/MS; zeitgleiche Jahreshöchstlast in der Umspan- 
nebene MS/NS; Anschlusspunkte über alle Netzebenen; Stromkreis- 
länge in der Netzebene NS. 


den oder die betreffenden Netzbetreiber eine relative Re- 
ferenznetzanalyse durchzuführen, die dem Stand der Wis- 
senschaft entspricht. Die Bundesnetzagentur hat sowohl 
den internationalen Effizienzvergleich als auch die rela- 
tive Referenznetzanalyse durchgeführt. 

2. 1.1. 3 Festlegung Erlösobergrenzen 

2. 1.1. 3.1 Erstmalige Festlegung der Erlös- 
obe rgrenzen 

Wie dargestellB2, wurde zum 1 . Januar 2009 die Anreiz- 
regulierung als neues Regulierungsregime in Deutschland 
eingeführt. Ziel der Anreizregulierung ist es, den Betrei- 
bern der Energieversorgungsnetze Anreize für eine effi- 
zientere Leistungserbringung zu setzen. Dies ist im bisher 
praktizierten System der Kostenregulierung größtenteils 
nicht der Fall gewesen, da sich Kosteneinsparungen für 
die Nefzbetreiber nicht in steigenden Renditen niederge- 
schlagen haben. Die Anreizregulierung wirkt dem entge- 
gen, indem einerseits den Netzbetreibem ein Senkungs- 
pfad bezogen auf die Umsatzerlöse vorgegeben wird. 
Andererseits dürfen die Netzbetreiber bei Übererfüllung 
der Vorgaben - für die Dauer der jeweiligen Regulie- 
rungsperiode - die Differenz zwischen den fafsächlichen, 
dann geringer ausfallenden Kosfen und den mit der Erlö- 
sobergrenze genehmigten Kosten einbehalten - so soll ein 
Anreiz zur Effizienzsteigemng entstehen. 

Die Bundesnetzagentur hat im Elektrizitätsbereich 243 
Verfahren zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach 
§ 4 Absatz 1 und 2 ARegV i. V. m. § 21a Absatz 2 Satz 1 
EnWG von Amts wegen eingeleitet. In 98 Verfahren 
agiert die Bundesnetzagentur in originärer Bundeszustän- 
digkeit (damnter vier Verfahren von ÜNB). In 145 Ver- 
fahren übernahm die Bundesnetzagentur im Rahmen der 
Organleihe die Bestimmung der Erlösobergrenzen. 
Grundlage für die Besfimmung der Erlösobergrenzen wa- 
ren die vorgenannten Kostenprüfungen^^, 

Gemäß § 24 ARegV hatten VNB, an deren Netz weniger 
als 30 000 Kunden angeschlossen sind, die Möglichkeit, 
die Teilnahme am vereinfachten Verfahren zu wählen. 
Von dieser Möglichkeit haben 136 Netzbetreiber (acht in 
originärer Bundeszuständigkeit/ 128 Organleihefälle) Ge- 
brauch gemacht. Für die Teilnehmer des vereinfachten 
Verfahrens beträgt der Effizienzwert in der ersten Regu- 
liemngsperiode pauschal 87,5 Prozent. Zudem gelten 
hierbei 45 Prozent der Gesamtkosten als von den Netzbe- 
treibem dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten. Der von 
den Regulierangsbehörden vorgegebene Senkungspfad 
kommt bei den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten 
generell nicht zum Tragen. 

Bei der Festlegung der Erlösobergrenze ergab sich für die 
meisten VNB eine Erhöhung der Erlösobergrenze gegen- 
über den anerkannten Netzkosten. Im Elektrizitätsbereich 
liegt diese Erhöhung durchschnittlich bei mnd zwei Pro- 
zent. Dies resultierte aus der sog. Best-of-fourAbrech- 


22 S. O. 1.2. 

23 S. 0.2.1. 1.1. 
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nung im Effizienzvergleich sowie aus dem neu festgeleg- 
ten Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 
9,29 Prozent vor Steuern statt wie bisher 7,91 Prozent vor 
Steuern. Für Altanlagen beträgt der neue Eigenkapital- 
zinssatz im Elektrizitätsbereich 7,56 Prozent vor Steuern 
(bisher: 6,5 Prozent vor Steuern). 

Weiterhin hatten die Netzbetreiber im Regelverfahren die 
Möglichkeit, einen pauschalierten Investitionszuschlag 
zu beantragen und im Rahmen einer sog. Übergangsrege- 
lung Personalzusatzkosten von Mitarbeitern als dauerhaft 
nicht beeinflussbare Kosten anerkannt zu bekommen. Die 
Übergangsregelung berücksichtigt Kosten aus betriebli- 
chen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzu- 
satz- und Versorgungsleistungen, die vor dem 3 1 . Dezem- 
ber 2008 abgeschlossen worden sind. Entsprechend 
dieser Übergangsregelung war es zulässig, die Kosten für 
betrieblich und tarifvertraglich geregelte Lohnzusatz- und 
Versorgungsleistungen von Mitarbeitern, die noch nicht 
unmittelbar beim Netzbetreiber beschäftigt sind, als nicht 
beeinflussbare Kosten auszuweisen. Voraussetzung dafür 
war, dass deren Tätigkeit ausschließlich für den jeweili- 
gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Überlei- 
tung in ein arbeitsvertragliches Beschäftigungsverhältnis 
beim Netzbetreiber bis zum Abschluss der ersten Regu- 
lierungsperiode angestrebt wird. Schließlich ging auch 
die allgemeine Geldwertentwicklung in die Erlösober- 
grenze mit ein. 

Bei den ÜNB sind die Energiebeschaffungskosten für die 
sog. Systemdienstleistungen24 teilweise stark gestiegen. 
Diese Kostensteigerungen führten zu einer teilweisen An- 
erkennung von Härtefallanträgen. Ein Härtefallantrag ge- 
mäß § 4 Absatz 4 ARegV kann von den Netzbetreibem 
gestellt werden, wenn die Beibehaltung der ursprünglich 
errechneten Erlösobergrenze für das Jahr 2009 zu einer 
nicht zumutbaren Härte führen würde. Nach Prüfung der 
beantragten Härtefallanträge wurden Teilpositionen in 
den Bereichen Regelenergie, EEG-Veredelung und Redis- 
patch anerkannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere 
die Kostensteigerungen der ÜNB für den Zuwachs der 
bundesweit prognostizierten EEG-Veredelung im Jahr 
2009. Aus diesen Effekten ergibt sich bei den ÜNB ein 
deutlicher Anstieg der Erlösobergrenzen von 7,6 Prozent 
bis hin zu 30,2 Prozent. 

Die Erhöhungen der Erlösobergrenzen der ÜNB in 2009 
wirken sich in den nachfolgenden Jahren über die vorge- 
lagerten Netzkosten auf die Netzkosten der VNB aus. Ge- 
mäß § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 ARegV werden die 
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten, zu welchen die 
vorgelagerten Netzkosten ebenfalls zählen, jährlich zum 
1. Januar eines Kalenderjahres angepasst. Die Differenz 
der tatsächlichen und der in der Erlösobergrenze 2009 
enthaltenen Planansätze wird über das Regulierungskonto 
der VNB ausgeglichen und verzinst. Hieraus findet eine 
Wirkung auf die Netzentgelte erst ab 2014 statt. 

Einige VNB stellten im Rahmen der erstmaligen Festle- 
gung der Erlösobergrenze Härtefallanträge gemäß § 4 


Zu den Systemdienstleistungen s. u. 2. 3. 3. 3. 


Absatz 4 Nummer 2 ARegV aufgrund von erheblichen 
Steigerungen der Kosten für Verlustenergie. Die Bundes- 
netzagentur hat die Anträge abgelehnt, da die Kostenstei- 
gerung aufgrund der typischerweise frühzeitigen Be- 
schaffung von Verlustenergie nicht unvorhersehbar ist. 
Zudem ist sie nicht unzumutbar, da die Kosten der Verlust- 
energiebeschaffung bei dem Netzbetreiber nach der letz- 
ten Kostenprüfung in untergeordneter Größenordnung in 
Bezug auf die anerkannten Gesamtkostensumme lagen. 

Insgesamt haben sich bei der Festlegung der Erlösober- 
grenzen Verzögerungen ergeben. Dies war u. a. darin be- 
gründet, dass viele Unternehmen trotz der Anerkennung 
relativ hoher Effizienzwerte geltend machten, dass ihre 
individuellen kostentreibenden Parameter keine hinrei- 
chende Berücksichtigung gefunden hätten. Infolgedessen 
wurde eine Vielzahl von Besonderheiten in der Netzstruk- 
tur und im Netzbetrieb vorgetragen mit dem Ziel, eine 
weitere Verbesserung des jeweiligen Effizienzwertes 
nach § 15 ARegV zu erreichen. 

Zusätzlich wurde im Rahmen der Festlegung der Erlös- 
obergrenzen die periodenübergreifende Saldierung für 
das Jahr 2007 durchgeführt. Ein großer Teil der Netzbe- 
treiber wurde hierbei erstmalig aufgefordert, die tatsächli- 
chen Erlöse offenzulegen, um diese mit den genehmigten 
Netzkosten im Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung 
der Absatzmengen abzugleichen. Die Prüfung der Daten 
erforderte einen hohen Aufwand, da die Daten individuell 
hinterfragt werden mussten. 

Die Erhöhung der Netzentgelte im Jahr 2009 fällt in der 
Regel höher aus als der durchschnittliche Anstieg von 
2 Prozent bei den Erlösobergrenzen. Dies ist darauf zu- 
rückzuführen, dass ein Teil der Erlösobergrenzenfestle- 
gungen erst nach dem 1. Januar 2009 ergangen ist, so dass 
die Netzbetreiber in 2009 zunächst noch die bisherigen 
Netzentgelte beibehalten durften. Ab dem Zeitpunkt der 
Festlegung der Erlösobergrenze wurden die Netzentgelte 
für den Restzeitraum des Kalenderjahres 2009 so kalku- 
liert, dass die für das gesamte Kalenderjahr festgelegte 
Erlösobergrenze noch durch die aktuellen Entgelte erzielt 
werden kann. Hieraus entsteht den Netznutzem jedoch 
kein wirtschaftlicher Nachteil, da die Erlösobergrenze 
insgesamt nicht überschritten werden darf Diese Vorgabe 
wird von der Bundesnetzagentur überwacht. Bei der 
Bestimmung der aktuellen Netzentgelte sind die Netz- 
betreiber darüber hinaus auf Gmnd der derzeitigen Wirt- 
schaftslage von etwas niedrigeren Mengenprognosen 
ausgegangen. Dies bewirkt bei gegebenen Erlösobergren- 
zenfestlegungen ebenfalls höhere Netzentgelte. Das Sys- 
tem der Anreizreguliemng sieht aber vor, dass die Men- 
genprognosen nachträglich mit den tatsächlichen Mengen 
abgeglichen werden. 

2. 1.1. 3.2 Erweiterungsfaktor 

VNB können gemäß § 4 Absatz 4 Nummer 1 i. V. m. § 10 
ARegV eine Anpassung der Erlösobergrenze durch die 
Berücksichtigung eines Erweiterungsfaktors beantragen. 
Hierbei ist es unbeachtlich, ob die Erlösobergrenze des 
VNB im Rahmen des Regelverfahrens oder des verein- 
fachten Verfahrens nach § 24 ARegV festgelegt wurde. 
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Lediglich bei ÜNB findet § 10 ARegV keine Anwendung 
(s. § 10 Absatz 4 ARegV). 

Der Erweiterungsfaktor soll sicherstellen, dass Kosten für 
Erweiterungsinvestitionen, die sich bei einer nachhaltigen 
Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers im 
Laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestim- 
mung der Erlösobergrenze berücksichtigt werden. Nicht 
erfasst sind hiervon Übernahmen von anderen Netzen. 

Erweiterungsinvestitionen in Verteilernetze werden 
grundsätzlich durch den Erweiterungsfaktor nach § 10 
ARegV berücksichtigt. Im Ausnahmefall können VNB 
für Erweiterungsinvestitionen, bei denen der Erweite- 
rungsfaktor nicht greift, ein Investitionsbudget nach § 23 
ARegV^^ beantragen. Der Netzbetreiber hat somit kein 
Wahlrecht, ob er bezogen auf eine Erweiterung einen An- 
trag gemäß § 4 Absatz 4 i. V. m. § 10 ARegV stellen 
möchte oder einen Antrag gemäß § 23 Absatz 6 ARegV. 
Beide Verfahren beziehen sich auf voneinander sachlich 
zu trennende Investitionsmaßnahmen. 

Die Netzbetreiber konnten erstmalig zum 30. Juni 2009 
einen Antrag auf Genehmigung eines Erweiterungsfak- 
tors nach § 10 ARegV stellen. Ingesamt wurden 116 An- 
träge auf Genehmigung eines Erweiterungsfaktors ge- 
stellt. Bis zum 9. November 2009 wurden 100 Beschlüsse 
zum Erweiterungsfaktor von der Bundesnetzagentur ge- 
fasst. Vier Anträge wurden zurückgezogen. 

2. 1.1. 3.3 Mehrerlösabschöpfung 

ln seiner Entscheidung im Verfahren „Vattenfall“ zur sog. 
Mehrerlösabschöpfung hatte der Bundesgerichtshof 
(BGH) in erfreulicher Klarheit die Position der Bundes- 
netzagentur bestätigt, wonach die im Zeitraum zwischen 
dem Eingang des ersten Genehmigungsantrages und der 
Erteilung der ersten Genehmigung in 2006 bzw. 2007 er- 
zielten „Mehrerlöse“ nicht beim Netzbetreiber verbleiben 
dürfen. Vielmehr hat der BGH klargestellt, dass diese Er- 
löse in einer nachfolgenden Periode den Netznutzem wie- 
der ausgeglichen werden müssen. Dabei habe grundsätz- 
lich keine individuelle Rückabwicklung der einzelnen 
Netznutzungsverhältnisse zu erfolgen; stattdessen seien 
die zuviel erzielten Erlöse insgesamt als kostenmindemde 
Erlöse des jeweiligen Netzbetreibers zu betrachten. Da- 
mit werden zukünftig alle Kunden in gleicher Weise von 
der Mehrerlösabschöpfung profitieren. 

Aktuell führt die Bundesnetzagentur bei allen in Bundes- 
zuständigkeit liegenden bzw. aufgrund der Organleihe in 
ihre Zuständigkeit übertragenen Unternehmen die Mehr- 
erlösabschöpfung nach § 34 Absatz 1 ARegV i. V. m. 
§11 StromNEV (periodenübergreifende Saldierung) 
durch, und zwar für den Zeitraum vom 29. Oktober 2005 
bis zum Beginn der jeweils erteilten Netzentgeltgenehmi- 
gung. Diese Rechtsgrundlage trägt der Vorgabe des BGH, 
die Mehrerlöse zukunftsgerichtet und periodenübergrei- 
fend auszugleichen, im System der Anreizregulierung 
vollständig Rechnung. Bis zum 9. November 2009 wur- 
den 200 Anhörangsschreiben zur Mehrerlösabschöpfung 
von der Bundesnetzagentur versendet. 


Zu den Investitionsbudgets s. u. 4.2. 


2. 1.1. 3.4 Missbrauchsverfahren zu 
Netzentgelten 

Auf Antrag der Stadtwerke Bühl GmbH wurde gegen die 
EnBW Regional AG ein Missbrauchsverfahren 
(Az. BK8-07/029) eingeleitet. Zu prüfen war die Zuläs- 
sigkeit der erhobenen Netzentgelte für die Entnahme von 
elektrischer Energie aus dem Netz der EnBW Regional 
AG. ln diesem Zusammenhang prüfte die Bundesnetz- 
agentur ebenfalls, ob die Inanspruchnahme des 110 kV- 
Netzes zum Zweck der Sicherstellung der sog. „n-1 “-si- 
cheren Versorgung und im Hinblick auf die daraus 
folgende Partizipation am Hochspannungsnetz eine Zu- 
ordnung der 110 kV-Sammelschiene zur Netzebene 
Hochspannung rechtfertigte. 

Die Stadtwerke Bühl GmbH ist an die 110 kV- Sammel- 
schiene angeschlossen. Zu diesem Zweck betreibt die 
Stadtwerke Bühl GmbH zwei eigene 110/20 kV-Transfor- 
matoren bzw. eigene Leitungen und Kabel zum An- 
schluss ihrer Anlage. Im vorliegenden Fall stellt die 
110 kV- Sammelschiene die Eigentumsgrenze dar. Diese 
Sammelschiene gehört nach den in vorangegangenen Ver- 
fahren bereits beschiedenen Grundsätzen zur Umspann- 
ebene und im vorliegenden Fall zur Netzebene Umspan- 
nung Höchstspannung/Hochspannung. Damit hat die 
Stadtwerke Bühl GmbH in der gegebenen Anschlusskon- 
figuration einen Anspruch auf die Abrechnung mit einem 
Netzentgelt für die Entnahme von elektrischer Energie 
aus der Ümspannebene Höchstspaimung/Hochspannung. 

2.1.2 Netzentgelte gemäß § 14 Absatz 2 Satz 3 
StromNEV (Pancaking) 

Nach § 14 Absatz 2 Satz 2 StromNEV werden an eine 
Netz- oder Umspannebene angeschlossene Letztverbrau- 
cher und Weiterverteiler sowie die nachgeordnete Netz- 
oder Umspannebene als Netzkunden der jeweiligen Netz- 
oder Umspannebene angesehen und im Hinblick auf die 
Kostenwälzung gleichbehandelt. Abweichend hiervon er- 
öffnet § 14 Absatz 2 Satz 3 StromNEV die Möglichkeit, 
unter bestimmten Voraussetzungen eine Sonderregelung 
zu treffen, die in der Regel ein ermäßigtes Netzentgelt be- 
inhaltet. 

Nach dieser Vorschrift sind zwischen Betreibern von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen der allgemeinen Versor- 
gung, die direkt miteinander verbundene Netze der glei- 
chen Netz- oder Umspannebene betreiben, sachgerechte 
Sonderregelungen zu treffen, wenn 

1 . eine unbillige Härte vorliegt oder 

2. die Netze so miteinander vermascht sind, dass sie nur 
gemeinsam sicher betrieben werden können. 

Diese Anschlusssituation wird als sog. Pancaking be- 
schrieben und bezeichnet im Fall der Nutzung gleicher 
Spannungsebenen die Tatsache, dass die Grundkompo- 
nenten des Netzentgeltes durch die Nutzung derselben 
Netzebene im eigenen Netzgebiet und beim vorgelagerten 
Netzbetreiber grundsätzlich mehrfach gezahlt werden 
müssen. 

Im Rahmen der Netzentgeltprüfung war zu beobachten, 
dass bei den verschiedenen Netzbetreibem sehr unter- 
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schiedliche Vorstellungen und Lösungsansätze vor- 
herrschten. Die seit dem Jahr 2006 anhaltende Diskussion 
zu diesem Thema hat die Bundesnetzagentur schließlich 
dazu veranlasst, mit den betroffenen Unternehmen und 
Interessenverbänden in einer öffentlichen Konsultation 
eine sinnvolle Präzision der Auslegungsgrundssätze des 
§14 Absatz 2 Satz 3 StromNEV zu erörtern. Zu diesem 
Zweck wurde ein Leitfadenentwurf zur Findung sachge- 
rechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwäl- 
zung nach § 14 Absatz 2 Satz 3 StromNEV veröffentlicht 
und konsultiert. Die Stellungnahmefrist endete am 
31. August 2009. Die eingegangenen Stellungnahmen 
(Verbände, Regionalversorger, Stadtwerke, Industrieun- 
ternehmen und die Landesregulierungsbehörden Bayern 
und Baden- Württemberg) haben sehr positiv auf die 
Empfehlung der Bundesnetzagentur reagiert, eine bun- 
desweit einheitliche Regelung vorzuschlagen. Einen 
Schwerpunkt des Leitfadens bildet die von der Bundes- 
netzagentur vertretene Auffassung, dass eine unbillige 
Härte i S. d. § 14 Absatz 2 Satz 3 StromNEV jedenfalls 
dann vorliegt, wenn die Nutzer des nachgelagerten Net- 
zes wegen der Aufsummierung der Netzentgelte für die- 
selbe Netzebene (dem Pancaking-Effekt) 15 Prozent 
höhere Netzentgelte zahlen müssen als bei einer aus- 
schließlichen Nutzung des vorgelagerten Netzes. Der an 
ein Positionspapier des BDEW angelehnte Maßstab er- 
scheint - da aus dem Kartellrecht abgeleitet - objektivier- 
bar und gegenüber den unterschiedlichen Interessen aus- 
gewogen. Der Leitfaden ist auf der Intemetseite der 
Bundesnetzagentur veröffentlicht worden^^. 

2.1.3 Individuelle Netzentgelte gemäß § 19 
Absatz 2 und 3 StromNEV 

Die Bundesnetzagentur hat zum Stand 30. September 2009 
insgesamt 176 Anträge auf Genehmigung individueller 
Netzentgelte nach § 19 Absatz 2 StromNEV bearbeitet. 
Dabei ist zwischen zwei Fällen atypischer Netznutzung zu 
unterscheiden. Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnet- 
zen haben nach § 19 Absatz 2 Satz 1 StromNEV einem 
Letztverbraucher ein individuelles Netzentgelt anzubie- 
ten, wenn dessen Höchstlastbeitrag vorhersehbar erheb- 
lich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnah- 
men aus dieser Entnahme- oder Umspannebene abweicht. 
§19 Absatz 2 Satz 2 StromNEV verpflichtet Netzbetrei- 
ber, besonders stromintensiven Netznutzem ein indivi- 
duelles Netzentgelt anzubieten, wenn deren Abnahmever- 
halten durch einen gesetzlich definierten, besonders 
gleichmäßigen und sehr hohen Strombezug gekennzeich- 
net ist. 

Auf der Gmndlage von § 19 Absatz 2 Satz 1 StromNEV 
hat die Bundesnetzagentur 50 Genehmigungen erteilt. Ein 
Antrag musste auf Gmnd fehlender Genehmigungsvo- 
raussetzungen abgelehnt werden. Zwölf Verfahren wur- 
den nach erfolgter Antragsrücknahme eingestellt. 

Auf der Gmndlage von § 19 Absatz 2 Satz 2 StromNEV 
hat die Bundesnetzagentur 57 Genehmigungen erteilt. 


Leitfaden zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen 
der Kostenwälzung nach § 14 Absatz 2 Satz 3 StromNEV. 


Fünf Anträge mussten mangels Vörliegens der Genehmi- 
gungsvoraussetzungen abgelehnt werden. Fünf Verfah- 
ren wurden nach erfolgter Antragsrücknahme eingestellt. 

Am 19. Dezember 2008 hat die Bundesnetzagentur einen 
Leitfaden für die Genehmigung individueller Netzent- 
gelte nach § 19 Absatz 2 Satz 1 und 2 StromNEV veröf- 
fentlicht. Der Veröffentlichung vorausgegangen war ein 
umfassendes Konsultationsverfahren, in dem sowohl den 
betroffenen Letztverbrauchem als auch den Netzbetrei- 
bem die Möglichkeit geboten wurde, ihre Erfahmngen 
mit der bisherigen Genehmigungspraxis der Bundesnetz- 
agentur darzulegen und etwaige Verbessemngsvorschläge 
zu diskutieren. Der auf Basis dieser Diskussion erstellte 
Leitfaden soll dazu dienen, den Beteiligten für die 
Zukunft transparente und nachvollziehbare Auslegungs- 
gmndsätze an die Hand zu geben, die es ihnen ermögli- 
chen, die konkreten Anfordemngen für eine Genehmi- 
gungserteilung nach § 19 Absatz 2 Satz 1 oder 2 
StromNEV Strom bereits im Vorfeld einer Antragstellung 
beurteilen zu können. Ferner soll der Leitfaden den Betei- 
ligten dabei helfen einzuschätzen, welche Angaben und 
Unterlagen die Bundesnetzagentur konkret benötigt, um 
eine entsprechende Prüfung der nach § 19 Absatz 2 
StromNEV gestellten Anträge vornehmen zu können. 
Wesentliches Ergebnis der Konsultation war einerseits 
die Erforderlichkeit zusätzlicher Erheblichkeitsschwellen 
für den Antragsteller, andererseits aber auch die Zulas- 
sung sog. Abschalt- und Zumfregelungen als optionale 
Ergänzung zum bestehenden Hochlastzeitenmodell. 

Im Zusammenhang mit den individuellen Netzentgelten 
für singulär genutzte Betriebmittel gemäß § 19 Absatz 3 
StromNEV, die keiner Ex-ante-Genehmigungspfiicht un- 
terliegen, hat sich die Bundesnetzagentur im Berichtszeit- 
raum mit mehreren Missbrauchsbeschwerden gemäß § 3 1 
EnWG befasst. Besonders hervorzuheben ist dabei der 
Beschluss Az. BK4-08-482 vom 11. August 2009, in dem 
sich die Bundesnetzagentur intensiv mit der Frage aus- 
einander gesetzt hat, welche Anforderungen in Bezug auf 
die Kalkulation und Nachvollziehbarkeit singulärer 
Netzentgelte zu stellen sind. Danach sind bei der Berech- 
nung individueller Netzentgelte für singulär genutzfe Be- 
triebsmittel pauschalierende Betrachtungen im bestimm- 
ten Umfang möglich. 

2.1.4 Anreizsystem Systemdlenstlelstungen 

Die Bundesnetzagentur hat am 30. November 2009 mit 
einer Festlegung ein verbindliches Anreizsystem für Sys- 
temdienstleistungen der ÜNB eingeführt. Es regelt zu- 
gleich Art und Umfang der Anerkennung der entstehen- 
den Kosten. Basis der Festlegung ist eine freiwillige 
Selbstverpfiichtung (FSV) der ÜNB. Mit der Festlegung 
wird bestätigt, dass die nach Maßgabe dieser FSV und 
unter Beachtung der Vorgaben zur Beschaffung ermittel- 
ten Kosten für Systemdienstleistungen als dauerhaft nicht 
beeinflussbar gemäß § 1 1 Absatz 2 Satz 4 ARegV gelten. 
Entsprechend der Regelung müssen die ÜNB ihre Erlös- 
obergrenze sowohl nach oben als auch nach unten anpas- 
sen. 

Zur Wahrung der Systemstabilität kommt den ÜNB eine 
besondere Verantwortung zu: Sie haben die Pflicht, die 
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Elektrizitätseinspeisung und -entnähme fortwährend in 
Einklang zu bringen und Dysbalancen auszugleichen. Für 
kurzfristig auftretende Differenzen müssen die ÜNB zum 
einen sog. Regelleistung verhalten und im Bedarfsfälle 
diese Leistung als Regelenergie einsetzen. Zum anderen 
müssen die ÜNB die physikalisch mit der Durchleitung 
von Elektrizität verbundenen Verluste ausgleichen. 
Schließlich sind zur Vermeidung von Netzengpässen kos- 
tenbehaftete Eingriffe in den seitens der Kraftwerksbe- 
treiber geplanten Kraftwerkseinsatz (Redispatch) erfor- 
derlich. Das Anreizmodell gilt für die beschriebenen 
Dienstleistungen Regelleistung, Verlustenergie und Re- 
dispatch. Andere Systemdienstleistungen, wie bspw. die 
sog. Schwarzstartfähigkeit oder die Blindleistungsbereit- 
stellung, sind hingegen nicht Teil dieser FSV. 

Maßgeblich für die Festlegung war u. a., dass die Kosten 
für Regelleistung, Verlustenergie und Redispatch knapp 
50 Prozent der gesamten Netzkosten der Übertragungs- 
ebene umfassen und zum Teil starken Veränderungen vor 
allem durch Marktpreisschwankungen unterliegen. Es ist 
unbestritten, dass die ÜNB durch eine vermehrt gesamt- 
deutsche Vorhaltung der Regelleistung bereits erhebliche 
Kostensenkungen erreicht haben. Dieser Weg muss je- 
doch solange weiter beschritten werden, bis das Kosten- 
senkungspotential weitestgehend ausgeschöpft ist. Mit 
dem nunmehr festgelegten System werden die Kostensen- 
kungen auch beim Verbraucher ankommen. 

Zukünftig wird jedes Jahr der in den Erlösobergrenzen 
des Folgejahres anerkannte Betrag für Systemdienstlei- 
stungen an die Entwicklung der Marktpreise für die je- 
weilige Systemdienstleistung angepasst. Der Betrag wird 
zudem um 1,25 Prozent pro Jahr reduziert. Dieser Wert 
orientiert sich an dem Produktivitätsfortschritt, der auch 
in der Anreizreguliemng zugrunde gelegt wird und poten- 
zielle Effizienzsteigerungen abbildet. Mit einem Bonus- 
Malus-System werden zusätzlich Anreize für die Übertra- 
gungsnetzbetreiber gesetzt, ihre spezifischen Kosten zu 
senken: Bei jeder Überschreitung des im Vorjahr ange- 
setzten Betrages trägt der ÜNB 25 Prozent der Mehrko- 
sten, bei jeder Unterschreitung darf er 25 Prozent der Ein- 
sparungen einbehalten. Die verbleibenden 75 Prozent 
Mehr- oder Minderkosten fließen in die Erlösobergrenze 
ein. Insgesamt ist zu erwarten, dass die Verbraucher ins- 
besondere von den Kostensenkungen profitieren werden, 
die aus der gemeinsamen Vorhaltung der Regelleistung 
resultieren. 

Die Festlegung vereint folgende zentrale regulatorische 
Aufgaben: Die Schaffung von hinreichender Planungssi- 
cherheit, eine angemessene Kostenerstattung, das Setzen 
von Anreizen zu effizientem Verhalten und die Weiter- 
gabe von realisierten Kostensenkungen an die Netznutzer. 
Die neuen Regelungen gelten ab 2010 zunächst bis zum 
Ende der ersten Regulierungsperiode im Jahr 2013. 

2.1.5 Qualitätsregulierung im Bereich 
Elektrizität 

Im Rahmen der Anreizregulierung besteht das Risiko, 
dass die Netzbetreiber die vorgeschriebenen Erlösabsen- 
kungen realisieren, indem sie erforderliche Investitionen 


in ihre Netze unterlassen und es so zu einer Verschlechte- 
rung der Versorgungsqualität kommt. Um dem vorzubeu- 
gen, sieht die ARegV in den §§ 18 bis 21 die Einführung 
einer Qualitätsregulierung vor. Diese kann nach § 19 Ab- 
satz 2 ARegV für den Elektrizitäfsbereich bereits zur oder 
im Laufe der ersten Regulierungsperiode starten, sofern 
hierfür hinreichend belasfbare Datenreihen vorliegen. 
Spätestens zur zweiten Regulierungsperiode aber muss 
sie implementiert sein. Die Qualitätsregulierung ist über 
ein Qualitätselement, das Bestandteil der Erlösobergren- 
zenformel ist, umzusetzen. Durch das Qualitätselement 
erhalten diejenigen Netzbetreiber, deren Netz im Ver- 
gleich zu anderen Netzbetreibem eine gute Qualität auf- 
weisen, einen Zuschlag auf die Erlösobergrenze. Netzbe- 
treiber mit vergleichsweise schlechter Qualität müssen 
Abschläge in Kauf nehmen (Bonus-/Malussystem). 

Die Bundesnetzagentur steht vor der Aufgabe, ein Kon- 
zept für die Ausgestaltung des Qualitätselements zu ent- 
wickeln und dieses umzusetzen. Das Qualitätselement 
kann gemäß § 1 9 Absatz 1 ARegV zum einen hinsichtlich 
der Netzzuverlässigkeit^^ und zum anderen hinsichtlich 
der Netzleistungsfähigkeifi* Anwendung finden. Für 
diese Aspekte der Qualitätsregulierung hat die Bundes- 
netzagentur Beratungsprojekte ausgeschrieben. Die Ver- 
gabe bezüglich der Netzzuverlässigkeit erfolgte im März 
2009 und ein Beratungsprojekt für die Netzleistungsfä- 
higkeit wurde im Mai 2009 vergeben. 

Am 30. Juni 2009 und am 5. Oktober 2009 fanden Ar- 
beitstreffen mit den Vertretern der betroffenen Wirt- 
schaftskreise und Vertretern der Verbraucherseite statt, in 
denen Lösungsansätze für die Netzzuverlässigkeit disku- 
tiert wurden. 

Der Zeitpunkt der Einführung des Qualifäfselemenfs isf 
abhängig von den Erkenntnissen aus den jeweiligen Bera- 
tungsprojekten. Hier ist insbesondere das Vorliegen einer 
hinreichend belastbaren Datenbasis, s. § 19 Absatz 2 bzw. 
§ 20 Absatz 5 ARegV, von besonderer Bedeutung. Die 
Bundesnetzagentur arbeitet darauf hin, noch im Laufe der 
ersten Regulierungsperiode ein Qualitätselement für den 
Bereich Elektrizität einzuführen. 

2.2 Zugang zu den Verteiler- und 

Übertragungsnetzbetreibern Elektrizität 

2.2.1 Netzzugang 

2.2. 1.1 Leitfaden Veröffentlichungspflichten 

Die Bundesnetzagentur hat im Januar 2008 einen „Leitfa- 
den zu den Internet- Veröffentlichungspfiichten der 
Stromnetzbetreiber“ veröffentlicht. Dieser Leitfaden ver- 
folgt das Ziel, dass die Netzbetreiber vollständig und 
möglichst standardisiert ihren Veröffentlichungspfiichten 


Laut § 19 Absatz 3 ARegV handelt es sich bei der Netzzuverlässig- 
keit um die Fähigkeit des Energieversorgungsnetzes, Energie mög- 
lichst unterbrechungsfrei und unter Einhaltung der Produktqualität zu 
transportieren. 

Die Netzleistungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit des Energiever- 
sorgungsnetzes, die Nachfrage nach der Übertragung von Energie zu 
befriedigen. 
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nachkommen, damit sich Netznutzer wie Erzeuger, Liefe- 
ranten oder auch Letztverbraucher ausreichend informie- 
ren und die verschiedenen Netzbetreiber miteinander 
vergleichen können. Des Weiteren hat die Bundesnetz- 
agentur die Prüfung der Intemet-Veröffentlichungspflich- 
ten der Elektrizitätsnetzbetreiber, welche in den Zustän- 
digkeitsbereich der Bundesnetzagentur fallen, fortgesetzt. 
Insgesamt ist eine Verbesserung zu verzeichnen hinsicht- 
lich der Auffindbarkeit, Vollständigkeit und standardisier- 
ten Darstellung der unter die Veröffentlichungspflichten 
fallenden Angaben. Jedoch sind bei einzelnen Veröffentli- 
chungspflichten nach wie vor Defizite in der Umsetzung 
- insbesondere in Bezug auf den Leitfaden - festzustel- 
len. So gibt es vor allem bei der Veröffentlichung von Da- 
ten nach § 12 Absatz 3 StromNZV (Ergebnisse der Diffe- 
renzbilanzierung), § 13 Absatz 3 StromNZV (Preise für 
Jahresmehr- bzw. Jahresmindermengen) oder nach § 17 
Absatz 2 StromNZV (speziell die Darstellung von Last- 
gängen) weiterhin Verbesserungsbedarf seitens der Elek- 
trizitätsnetzbetreiber. 

So haben beispielsweise lediglich 51 Prozent aller Elek- 
trizitätsnetzbetreiber, welche in den Zuständigkeitsbe- 
reich der Bundesnetzagentur fallen, Daten nach § 12 
Absatz 3 StromNZV veröffentlicht. Dabei kommen be- 
sonders kleinere Unternehmen - namentlich solche, die 
aufgrund ihrer Größe von wesentlichen Vorgaben der 
Entflechtung befreit sind - ihrer Verpflichtung zur Veröf- 
fentlichung der Ergebnisse der Differenzbilanzierung 
nicht nach. Netzbetreiber, an deren Verteilernetz weniger 
als 100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar ange- 
schlossen sind, sind zwar nach § 12 Absatz 3 Satz 4 
StromNZV von der Verpflichtung zur Führung eines Dif- 
ferenzbilanzkreises (s. § 12 Absatz 3 Satz 1 StromNZV) 
freigestellt. Hierbei handelt es sich jedoch gemäß der 
„Festlegung von Marktregeln für die Durchführung der 
Bilanzkreisabrechnung Strom“ der Bundesnetzagentur 
vom 10. Juni 2009 (Az. BK6-07-002)29 nur um punktu- 
elle Freistellungen, die mit Blick auf den Aufwand für die 
Führung und Bewirtschaftung gesonderter Bilanzkreise 
eingeräumt worden sind. Dem Wortlaut von § 12 
Absatz 3 StromNZV kann im Übrigen nicht entnommen 
werden, dass der Verordnungsgeber VNB mit weniger als 
100 000 angeschlossenen Kunden auch von der Pflicht 
zur eindeutigen Zuordnung der von § 12 Absatz 3 Strom- 
NZV erfassten Differenzmengen sowie von der Pflicht 
zur Veröffentlichung der entsprechenden Mengen freistei- 
len wollte. Wären diese Netzbetreiber auch von den bei- 
den letztgenannten Verpflichtungen zu befreien gewesen, 
so hätte der Verordnungsgeber die in § 12 Absatz 3 
StromNZV niedergelegten Verpflichtungen vollständig 
auf größere Netzbetreiber beschränkt. Somit haben auch 
kleine Netzbetreiber eine sog. Differenzzeitreihe entspre- 
chend der Festlegung zu bilden und zu veröffentlichen. 

2.2. 1.2 Heizstrommarkt 

Die Bundesnetzagentur hat ein Gutachten erstellen las- 
sen, in dem untersucht wurde, ob durch Vereinfachungen 


S. 21 der genannten Festlegung; allgemein dazu s. a. 2. 2. 4. 3. 


des Abwicklungsverfahrens für die Belieferung von sog. 
Heizstromkunden (Nachtspeicherheizungen, Wärmepum- 
pen) Wettbewerbshindemisse auf dem Heizstrommarkt 
beseitigt werden können. Im Bereich der Heizstromkun- 
den ist der Bundesnetzagentur kein funktionierender 
Wettbewerb bekannt. Dies wird durch zahlreiche an die 
Bundesnetzagentur gerichtete Beschwerden von Verbrau- 
chern, die mangels Anbieter keine Wechselmöglichkeit 
haben, belegt. Die Belieferung der Heizstromkunden er- 
folgt fast ausschließlich durch den im Netzgebiet etablier- 
ten Versorger (in der Regel der mit dem Netzbetreiber 
verbundene oder assoziierte Vertrieb). Die Ausschreibung 
des Gutachtens erfolgte, nachdem Gespräche mit betrof- 
fenen Marktteilnehmern (Elektrizitätslieferanten, Netzbe- 
treiber und Wirtschaftsverbänden) zu keinem Ergebnis 
geführt hatten. 

Das Gutachten ist in zwei Teilgutachten gegliedert. Inhalt 
des ersten Teils ist eine detaillierte und fundierte Markt- 
analyse der Wettbewerbssituation im Heizstrommarkt. 
Ziel des zweiten Teils war es zu ermitteln, ob durch Än- 
derungen im Abwicklungsverfahren für die Belieferung 
von Heizstromkunden die Prozesskosten und -risiken so 
deutlich reduziert werden können, dass die im ersten Gut- 
achtenteil identifizierten Wettbewerbshindemisse auf 
dem Heizstrommarkt beseitigt würden. Als Handlungs- 
optionen für eine Verringerung der Kosten und Risiken 
wurden hierbei eine Verringemng der Anzahl der Last- 
profile und der Anzahl der Temperaturmessstellen sowie 
die Verändemng des Abrechnungsmodus für den Bilanz- 
kreis des Lieferanten untersucht. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass ein regula- 
torischer Eingriff zur Prozessvereinfachung mit dem 
Zweck der Förderung des Wettbewerbs im Heizstrom- 
markt gmndsätzlich möglich wäre; unter Berücksichti- 
gung der gesamtwirtschaftlichen Kostenentwicklung er- 
scheint dies jedoch derzeit nicht angemessen^o. 

Die Bundesnetzagentur wird die vom Gutachter aufge- 
führten Vorschläge prüfen. Gleichzeitig wird die Bundes- 
netzagentur die Entwicklungen auf dem Heizstrommarkt 
weiter aufmerksam verfolgen. 

2.2.2 Netzanschluss 

2.2.2. 1 Netzanschluss von Kraftwerken und 
Register nach der Kraftwerks- 
Netzanschlussverordnung 

Im Berichtszeitraum hatten mehrere Kraftwerksinvesto- 
ren die Bundesnetzagentur gebeten, ihnen bei der Gewäh- 
rung des Netzanschlusses an das Übertragungsnetz für 
ihre Großkraftwerke vermittelnd und unterstützend zur 
Seite zu stehen. Die Bundesnetzagentur konnte daraufhin 
in einer Vielzahl von bilateralen Gesprächen und Ver- 
handlungsrunden mit den Netzanschlusspetenten und den 
betroffenen Übertragungsnetzbetreibem die komplexen 
Problemfelder identifizieren. Diese umfassen u. a. das 


Die zwei Teilgutachten sind auf der Intemetseite der Bundesnetz- 
agentur unter www.bundesnetzagentur.de Sachgebiete Elektrizität/ 
Gas Sonderthemen - Gutachten Heizstrommarkt zu finden. 
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Verhältnis von Netzanschluss und Netzzugang, die Netz- 
ausbauverpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber und 
die Übernahme der Netzausbaukosten. 

Mit Inkrafttreten der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung 
(KraftNAV) am 30. Juni 2007 wurden Regelungen erlas- 
sen, Erzeugungsanlagen >100 MW einen diskriminie- 
rungsfreien Netzanschluss zu transparenten Anschlussbe- 
dingungen zu ermöglichen. Hierzu wurde erstmals vom 
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 
(BDEW) im April 2008 in Zusammenarbeit mit der Bun- 
desnetzagentur ein Register mit allen Erzeugungsanlagen 
erstellt. Die Erstellung und Pflege des Registers obliegt 
den Netzbetreibem, die darin auch stillgelegte bzw. vo- 
rübergehend stillgelegte Anlagen abbilden. Das Register 
selbst ist nur Anschlussnehmem^i sowie auf Anforderung 
Energieaufsichtsbehörden und den Regulierungsbehörden 
gemäß § 9 Satz 3 KraftNAV zugänglich. 

Das Register zeigt zudem auch alle geplanten Kraft- 
werksvorhaben. Diese werden je nach Entwicklungszu- 
stand in die beiden Kategorien „Netzanschlussbegehren“ 
und „Netzanschlusszusage“ unterteilt. Allerdings lassen 
zum heutigen Zeitpunkt weder Netzanschlussbegehren 
noch Netzanschlusszusagen eine verlässliche Abschät- 
zung der Realisierungswahrscheinlichkeit zu. 

2.2.2.2 Netzanschluss von OffShore- 
Windanlagen 

Vor dem Hintergrund einer angespannten Finanz- und 
Wirtschaftslage hat die Bundesnetzagentur in den Be- 
richtsjahren zu verschiedenen OffShore-Windpark-Pro- 
jekten zahlreiche intensive Gespräche mit OffShore- 
Windpark-EntwicklemZ-Betreibem und/oder Übertra- 
gungsnetzbetreibem geführt, damit die Projekte und de- 
ren Netzanbindungen möglichst zügig realisiert werden 
können. Bei zwei in der Nordsee gelegenen OffShore- 
Windparks wurde aufgrund der fortgeschrittenen Ent- 
wicklungs- bzw. Ausführungsphase mit dem Bau der 
Netzanbindungen begonnen, wobei eine der beiden An- 
bindungen bereits in 2009 in Betrieb genommen wurde; 
entsprechende Investitionsbudgets hat die Bundesnetz- 
agentur genehmigt. Ebenfalls wurde mit dem Bau der 
Netzanbindung eines in der Ostsee befindlichen Off- 
Shore- Windparks in 2009 begonnen. Im Rahmen der Be- 
urteilung des Zeitpunktes der Investitionsauslösung durch 
den ÜNB war die Bundesnetzagentur mit eingebunden. 
Bei der Anbindung der einzelnen OfPShore- Windparks 
mit dem jeweiligen Netzverknüpfungspunkt an Land 
kommt Drehstrom- oder Gleichstromtechnik zur Anwen- 
dung. Insbesondere aus ökonomischer Sicht bietet sich 
die Gleichstromübertragungstechnik zur Übertragung ho- 
her Energiemengen in Verbindung mit großen Übertra- 
gungsdistanzen an. 

Im Frühjahr 2009 fand zudem die von der Bundesnetz- 
agentur veranstaltete Forumsveranstaltung „OffShore- 
Windpark-Projekte“ statt. An der Veranstaltung nahmen 
OfPShore- Windpark-EntwicklerZ-Betreiber, Verbände so- 


Anschlussnehmer i. S. d. § 2 Nr. 1 KraftNAV. 


wie Vertreter des Bundesministeriums für Umwelt, Na- 
turschutz und Reaktorsicherheit und des Bundesministe- 
riums für Wirtschaft und Technologie teil. Am Ende eines 
konstruktiven Dialogs über den Entwicklungsstand ein- 
zelner OfPShore- Windpark-Projekte sowie über das Ver- 
ständnis der gesetzlichen Anbindungsverpfiichtung nach 
§ 17 Absatz 2a EnWG kündigte die Bundsnetzagentur die 
Erarbeitung eines Positionspapiers zur Netzanbindungs- 
verpfiichtung gemäß § 17 Absatz 2a EnWG an. 

Dieses von der Bundesnetzagentur erarbeitete Positions- 
papier wurde im April 2009 veröffentlicht und zur Kon- 
sultation gestellt. ÜNB, Küstenbundesländer, Verbände 
und OfPShore- Windpark-EntwicklerZ-Betreiber beteilig- 
ten sich zahlreich an der Konsultation. Aufgrund der 
Ergebnisse der Konsultation, der Erkenntnisse aus weite- 
ren Gesprächen mit den OfPShore- Windpark-Entwick- 
lemZ-Betreibem sowie den ÜNB hat die Bundesnetzagen- 
tur das Positionspapier noch einmal überarbeitet. Die 
endgültige Fassung des Positionspapiers zur Netzanbin- 
dungsverpfiichtung gemäß § 17 Absatz 2a EnWG ist am 
2. Oktober 2009 veröffentlicht worden und auf der Inter- 
netseite der Bundesnetzagentur abrufbar. 

2.2.2. 3 Smart Grids 

Nur wenn entsprechende Netzanschlüsse vorhanden sind, 
können Offshore- Windparks ihre Elektritzität auch zu den 
Verbrauchern transportieren; nur wenn Netze leistungsfä- 
hig und ausfallsicher sind, können sich Industriebetriebe 
auf sie verlassen. 

Die Netze müssen in der Lage sein, die immer komplexe- 
ren Herausforderungen durch die Windenergie, steigende 
Handelsvolumina und die schwankende Nachfrage zu 
meistern. Damit das möglich ist, unterstützt die Bundes- 
netzagentur den Umbau der herkömmlichen Netze zu 
auch zukünftig leistungsstarken Netzen, zu sog. „Smart 
Grids“. 

Die technische Umsetzung hin zu Smart Grids erfolgt 
durch eine verstärkte Anwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT), die das Netz stärker 
mit (dezentralen) Erzeugern koppeln, dabei auch virtuelle 
Kraftwerke einbinden und insbesondere eine verbesserte 
Vernetzung mit Verbrauchern ermöglichen. Damit wer- 
den auf der einen Seite die Informationen für den Netzbe- 
trieb verbessert, auf der anderen Seite kann aber auch das 
Verbrauchsverhalten stärker mit der Erzeugung in Ein- 
klang gebracht werden, so dass letztlich der Bedarf an 
teurer Regel- und Ausgleichsenergie verringert werden 
kann. Darüber hinaus bieten diese Informationen die 
Möglichkeit, Instabilitäten frühzeitig zu erkennen und zu 
beheben, um so beispielsweise großflächige Elektrizitäts- 
ausfälle zu vermeiden. Intelligente Netze fordern damit 
die Energieeffizienz, den Klimaschutz und die Versor- 
gungssicherheit. Sie werden in Zukunft zudem notwendig 
sein, um eine ausreichende Versorgung von Elektromobi- 
len sicherstellen zu können. 

Zur Förderung von sog. Smart Grids-Technologien kann 
die Bundesnetzagentur nicht auf unmittelbare Befugnisse 
zurückgreifen. Mit den Aufgaben im Mess- und Zählwe- 
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sen, der Regulierung der Netznutzungsentgelte und der 
Aufsicht über die Entflechtung des Netzbetriebs (von den 
vor- bzw. nachgelagerten Geschäftsbereichen der Ener- 
gieversorger) hat sie aber mittelbar Möglichkeiten zur 
Einflussnahme. Die Bundesnetzagentur ist bestrebt, evtl. 
Markteintrittsschranken in diesen Bereichen frühzeitig zu 
erkennen und, wenn möglich, abzubauen. Die aktive 
Rolle der Bundesnetzagentur bei der Gestaltung und Wei- 
terentwicklung des Zähl- und Messwesens^^ gibt ein Bei- 
spiel hierfür. Auf europäischer Ebene hat die Bundesnetz- 
agentur ebenfalls die Bestrebungen zur Entwicklung und 
Förderung des Aufbaus von Smart Grids unterstützt. 
Hierbei hat sie stets besonderen Wert darauf gelegt, dass 
finanzielle Förderungen für den Aufbau intelligenter 
Netze nicht bloß zur Erfüllung der gesetzlichen Unter- 
halts- und Ausbaupfiichten eingesetzt werden können. 

Eine regulatorisch verantwortungsvolle und innovative 
Strategie zum Aufbau von Smart Grids zu finden, wird 
eine der Hauptaufgaben der nächsten Jahre sein. 

2.2.2.4 Baukostenzuschüsse 

Die Praxis der Netzbetreiber bei der Erhebung von Bau- 
kostenzuschüssen war ursächlich für zahlreiche und wie- 
derkehrend an die Bundesnetzagentur herangetragene 
Anfragen und Beschwerden insbesondere von Anschluss- 
nehmem in Netzebenen oberhalb Niederspannung. 
Hauptstreitpunkt waren die zur Ermittlung von Baukos- 
tenzuschüssen herangezogenen Kalkulationsmethoden, 
die von den Anschlussnehmem oftmals nicht nachvollzo- 
gen werden konnten und daher als intransparent empfun- 
den wurden. 

Dies hat die Bundesnetzagentur veranlasst, ein Kalkula- 
tionsmodell zu entwickeln, das einerseits den gesetzli- 
chen Transparenzanforderungen genügt, andererseits aber 
auch die nötige Steuerungswirkung entfaltet, um das Ent- 
stehen überdimensionierter und ineffizienter Netze zu 
verhindern, und dessen Ermittlungs- und Kontrollauf- 
wand ferner in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
durch die Baukostenzuschüsse generierten Erlösvolumen 
steht. Nach diesem Modell ergibt sich der Baukostenzu- 
schuss aus der Multiplikation der vertraglich vereinbarten 
Leistungsbereitstellung mit dem zum Zeitpunkt des Ver- 
tragsschlusses oder der Vertragsanpassung geltenden 
veröffentlichten Leistungspreis (> 2 500 Benutzungsstun- 
den) des Netzentgelts der Anschlussnetzebene. Baukos- 
tenzuschüsse, die anhand dieses Leistungspreismodells 
ermittelt werden, sieht die Bundesnetzagentur als ange- 
messen an. 

Des Weiteren hat die Bundesnetzagentur im Interesse eines 
einheitlichen Erhebungskonzeptes für Baukosfenzuschüsse 
in höheren Nefzebenen entsprechende Anwendungsgrund- 
sätze, u. a. für die Forderung von Baukostenzuschüssen bei 
Wechsel der Örtlichkeit des Netzanschlusses, bei Netz- 
ebenenwechsel sowie bei Leistungserhöhung, erarbeitet. 
Ihre Darlegungen zum Leistungspreismodell als auch zu 
den entwickelten Anwendungsgrundsätzen hat die Bun- 


S. 0 . bei 1.5. 


desnetzagentur im Rahmen eines Positionspapiers zur Er- 
hebung von Baukostenzuschüssen für Netzanschlüsse im 
Bereich von Netzebenen oberhalb der Niederspannung 
Anfang Januar 2009 veröffentlicht. 

2.2.3 Regelenergie/Systemdienstleistungen 

2.2. 3.1 Optimierte Ausregeiung von Leistungs- 
ungieichgewichten - Einheitiiche 
Regeizone 

Eine der Hauptaufgaben der ÜNB ist der Ausgleich der 
permanenten Leistungsungleichgewichte zwischen Er- 
zeugung und Verbrauch. Diese Aufgabe wird derzeit 
durch den Einsatz von Regelenergie von jedem ÜNB in 
eigener Verantwortung für sein jeweiliges Überfragungs- 
nefz wahrgenommen. Die separate Ausregelung der Re- 
gelzonen kann in der Praxis zu einem entgegen gerichte- 
ten Einsatz von Regelenergie - auch als Gegeneinander- 
Regeln bezeichnet - führen. Die Bundesnefzagentur hat 
am 15. Juli 2008 ein Festlegungsverfahren eingeleitet mit 
dem Ziel, den Eintritt einer solchen Situation zu vermei- 
den und damit u. a. den Bedarf an Regelenergie sowie die 
Höhe der vorgehaltenen Regelleistung zu verringern und 
somit insgesamt die Kosten für Regelenergie zu verrin- 
gern. Die Bundesnefzagentur hat dazu zwei alternative 
Konzepte zur Diskussion gestellt. Das erste Konzept sieht 
die Einrichtung einer zentralen Regelinstanz (Zentralreg- 
ler) vor und läuft auf die Einrichtung einer einheitlichen 
Regelzone Deutschland hinaus. Im zweiten Konzept 
werden die einzelnen Regelzonensalden über eine daten- 
technische Verknüpfung online aufsaldiert (Netzregelver- 
bund). Der Abruf von Regelenergie und dessen Überwa- 
chung verbleibt im zweiten Konzept nach wie vor bei den 
jeweiligen ÜNB. Beide Konzepte wurden einer gutach- 
terlichen Überprüfung zugeführt. Dieses Gutachten liegt 
der Bundesnetzagentur seit Ende August 2009 vor. Eine 
abschließende Bewertung der dem Gutachten zugrunde 
liegenden Frage Zentralregler vs. Netzreglerverbund 
durch die Bundesnetzagentur wird unter der Berücksichti- 
gung von Stellungnahmen einer öffentlichen Konsulta- 
tion des Gutachtens im Markt erfolgen. Dazu hat die Bun- 
desnetzagentur am 2. Oktober 2009 das Gutachten auf 
ihrer Intemetseite^^ veröffentlicht. 

2.2. 3.2 Dimensionierung der vorzuhaitenden 
Regeiieistung 

Parallel zu den Untersuchungen im o. g. Festlegungsver- 
fahren hat die Bundesnetzagentur im Laufe des Jahres 
2008 auch die Höhe der von den ÜNB vorgehaltenen Re- 
gelleistung bei separater Ausregelung, also ohne Vermei- 
dung des Gegeneinanderregeins, gutachterlich überprüfen 
lassen. Die Untersuchungen zur Höhe der vorzuhaltenden 
Regelleistung komplettieren die in den Jahren 2006 und 
2007 von der Bundesnetzagentur getroffenen Festlegun- 
gen, die die Beschaffung der Regelleistung regeln. Die 
Untersuchung hat ergeben, dass bei gleicher System- 
sicherheit die Regelleistung gegenüber dem bisherigen 


Mit einer Stellungnahmefrist bis zum 30. Oktober 2009. 
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Status Quo insgesamt um etwa 400 MW reduziert werden 
kann. 

2.2. 3. 3 Verfahrensregulierung zu Systemdienst- 
leistungen im Rahmen der 
Anreizregulierung 

Im Zuge der Einführung der Anreizregulierung war im 
Jahr 2008 über die Behandlung der von den Netzbetrei- 
bem zu erbringenden Systemdienstleistungen für die Zeif 
der ersfen Regulierungsperiode zu enfscheiden. Die in 
diesem Zusammenhang entsfehenden Kosfen und Erlöse 
können unter den Voraussetzungen des § 11 Absatz 2 
ARegV zu dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei- 
len erklärt werden, wenn sie einer „wirksamen Verfah- 
rensregulierung“34 unterliegen. Folge einer solchen 
Einstufung ist, dass diese Kostenanteile von den Effi- 
zienzvorgaben des § 16 ARegV ausgenommen sind und 
damit „eins zu eins“ an den Netznutzer weitergegeben 
werden können. 

Der Bundesnetzagentur lagen hierzu 74 Anträge von 
ÜNB und VNB zur Anerkennung der Beschaffungskos- 
ten für Verlustenergie als dauerhaft nicht beeinflussbar 
vor. Die vier deutschen ÜNB haben darüber hinaus für 
die weiteren von ihnen zu erbringenden Systemdienstleis- 
tungen der Regelenergie und der EEG- Veredelung An- 
träge eingereicht. 

Die Anträge hinsichtlich der Verlustenergie, der Regel- 
energie sowie der EEG- Veredelung waren abzulehnen, da 
in diesen Bereichen unter Berücksichtigung von bereits 
ergangenen Festlegungen und den seitens der ÜNB vor- 
gelegten freiwilligen Selbstverpflichtungen derzeit noch 
Kostenbeeinflussungsmöglichkeiten bestehen, die über 
das vom Verordnungsgeber geforderte Maß der Geringfü- 
gigkeit hinausgehen^^. 

2.2.4 Weitere Festlegungen zum Netzzugang 

2.2.4.1 Festlegung EEG-Veredelung 

Die ÜNB sind gesetzlich verpflichtet, die Elektrizität aus 
Anlagen zur Erzeugung Emeuerbarer Energien von den 
Betreibern der Anlagen abzunehmen und die eingespeiste 
Elektrizität zu vergüten. Elektrizitätsversorgungsunter- 
nehmen, die Elektrizität an Letztverbraucher liefern, ha- 
beu die vou deu ÜNB abgeuommeue Elektrizität auteilig 
uach der Maßgabe eiues rechtzeitig bekauut gegebeueu, 
der tatsächlicheu Elektrizitätsabuahme augeuäherteu Pro- 
fils abzuuehmeu uud zu vergüteu. Aus dieseu Verpflichtuu- 
geu ergibt sich für die ÜNB die Aufgabe, die fluktuiereude, 
witteruugsabhäugige Eiuspeisuug aus erueuerbareu Euer- 
gieu iu eiue Profillieferuug umzuwaudelu, derzeit gemäß 
Braucheulösuug vom 2. November 2005 eiu Mouatsbaud. 
Zur Augleichuug der fluktuiereudeu Eiuspeisuug aus Er- 
ueuerbareu Euergieu au das festgelegte Mouatsbaud be- 
schaffeu die ÜNB dauu die sog. Ausgleichsleistuug bzw. 
-euergie. 


S. dazu § 1 1 Absatz 2 ARegV. 

Zu dem für die Systemdienstleistungen schließlich festgelegten An- 
reizsystem s. o. 2.1.4. 


Die Buudesuetzageutur hat am 12. Mai 2009 durch Be- 
schluss (Az. BK6-08-226) das Verfahreu zur Beschaffuug 
vou Ausgleichsleistuug bzw. -euergie zur Herstelluug des 
EEG-Mouatsbaudes festgelegt. Dauach habeu die ÜNB 
die zum Mouatsbaud überschüssigeu bzw. fehleudeu 
Elektrizitätsmeugeu au eiuem börslich orgauisierteu Hau- 
delsplatz zu veräußern bzw. zu beschaffeu. Aufgruud der 
Kurzfristigkeit der witteruugsabhäugigeu Eiuspeiseprog- 
uoseu hat die Beschaffuug am Vortag („Day-Ahead“) 
oder uutertäglich („lutra-Day“) zu erfolgeu. Im Falle vou 
uicht ausreicheudem Kauf- oder Verkaufs volumeu am 
börslicheu lutra-Day-Markt ist übergaugsweise befristet 
bis Eude 2010 die Vorhaltuug eiuer Leistuugsreserve 
(„EEG-Reserve“) zugelasseu. Die Beschaffuug bzw. Ver- 
äußeruug der Elektrizifätsmeugeu zur Hersfelluug des 
Baudes darf auf eiueu audereu ÜNB im Rahmeu eiues 
Dieustleistuugsverhältuisses übertrageu werdeu. Des 
Weitereu wurdeu deu ÜNB zur Herstelluug vou Trauspa- 
reuz umfaugreiche Veröffeutlichuugspflichteu auferlegt. 
Zudem siud Souderregeluugeu möglich, weuu bei uach- 
gewieseueu Eiuschräukuugeu der Übertraguugskapazitä- 
teu eiue regelzoueuiuterue Erzeuguug bzw. eiu regelzo- 
ueuiuteruer Verbrauch der im Rahmeu der EEG- 
Baudlieferuug zu beschaffeudeu bzw. zu veräußemdeu 
Elektrizitätsmeugeu erforderlich ist. 

Die Vorgabeu wareu erforderlich, weil die bisherige Praxis 
bei der Beschaffuug der Ausgleichsleistuug bzw. -euergie 
für die Herstelluug des Mouatsbaudes uuter deu ÜNB 
uueiuheitlich sowie teilweise iutrauspareut uud diskrimi- 
uiereud war. Bei eiuigeu ÜNB übernahm z. B. der kou- 
zeruverbuudeue Dieustleister deu Ausgleich vou Bilauz- 
abweichuugeu zwischeu Proguose uud Ist-Eiuspeisuug. 
Hierbei erlaugte der kouzeruverbuudeue Dieustleister 
i. d. R. früher als audere Marktakteure Keuutuis über die 
exakte Höhe der auszugleicheudeu, für die Preisbilduug 
au deu Elektrizifätshaudelsmärkteu wichtigeu Elektrizi- 
tätsmeugeu. Darüber hiuaus kouute er wichtige Erkeuut- 
uisse über die weitere kurzfristige Eutwickluug der Eiu- 
speisuug aus Erueuerbareu Euergieu gewiuueu. 

Die ueueu Vorgabeu zur Beschaffuug der EEG-Aus- 
gleichseuergie beeudeu diese Missstäude durch die Ge- 
währleistuug eiuer trauspareuteu uud diskrimiuieruugs- 
freieu Vermarktuug bzw. Beschaffuug der zum EEG- 
Baud fehleudeu Elektrizitätsmeugeu au der Börse. 

2.2.4.2 Zwangsmaßnahmen wegen 

unzureichender Umsetzung des 
Lieferantenwechsels 

Iu deu Jahreu 2008 uud 2009 musste die Buudesuetzageu- 
tur aufgruud vou Lieferauteubeschwerdeu mehrfach 
gegeu Netzbetreiber vorgeheu, die die behördlicheu Fest- 
leguugeu zur automatisierteu Abwickluug des Elektrizi- 
tätslieferauteuwechsels (vgl. GPKE) uur uuzureicheud 
umgesetzt hatteu. Iu ruud 50 Fälleu war die Buudesuetz- 
ageutur dabei gezwuugeu, Zwaugsgelder iu eiuer Ge- 
samthöhe vou ruud 2,4 Mio. Euro gegeuüber Uutemeh- 
meu auzudroheu^ö. 


Im Ergebnis mussten die Zwangsgelder dann nicht mehr festgesetzt 
werden. 
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2.2.4.3 Festlegung von Marktregeln für die 
Bllanzkrelsabrechnung Strom 

Mit Beschluss vom 10. Juni 2009 hat die Bundesnetz- 
agentur marktweite Vorgaben für die Abrechnung der Bi- 
lanzkreise im Elektrizitätsmarkt gegenüber den ÜNB, den 
VNB, den Bilanz-kreisverantwortlichen und den Liefe- 
ranten getroffen. Die nach Umsetzung durch den Markt 
überwiegend ab dem 1. April 2011 anzuwendenden Re- 
geln geben vor, in welcher Weise die den ÜNB durch den 
Einsatz von Regelenergie entstehenden Kosten gegenüber 
den Bilanz-kreisverantwortlichen abzurechnen sind und 
in welcher Weise und in welchen Fristen die VNB die für 
die Abrechnung erforderlichen Daten zu aggregieren und 
weiterzumelden haben. Die Bundesnetzagentur hat damit 
erstmals einen bundeseinheitlich verbindlichen Abrech- 
nungsstandard fixiert, der wesentliche der bisherigen 
Streitpunkte bei der Abrechnungspraxis beseitigt. 

2.2.4.4 Festlegung einer Verfahrensregullerung 
zum ITC-Mechanlsmus 

Die Bundesnetzagentur hat am 10. März 2009 einen Be- 
schluss erlassen, mit dem das in der freiwilligen Selbst- 
verpfiichtung (FSV) der vier ÜNB geregelte Verfahren zu 
Kompensationszahlungen im Rahmen des Ausgleichsme- 
chanismus (ITC - Inter-TSO-Compensation) nach Arti- 
kel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 als wirksame 
Verfahrensregulierung i. S. d. § 11 Absatz 2 ARegV fest- 
gelegt wird. 

Grundgedanke der in der FSV abgebildeten Modelle ist 
die Ermittlung der Transitbelastung, d. h. der durch 
grenzüberschreitende Elektrizitätsfiüsse entstehenden 
Inanspruchnahme der Netzinfrastruktur und der verursach- 
ten Netzverluste, sowie die Ermittlung der aus der Transit- 
belastung resultierenden finanziellen Zahlungsverpflich- 
tungen bzw. Zahlungsansprüche der ÜNB gemäß Artikel 3 
Absatz 1 und 2 der Verordnung (EG) 1228/2003. Mangels 
einer verbindlichen EU-Leitlinie ist die gängige Praxis 
bis heute die Vereinbarung der Berechnungsverfahren in 
ITC-Verträgen zwischen den am Ausgleichsmechanismus 
teilnehmenden europäischen ITC-Parteien (34 Teilneh- 
merparteien im europäischen Vertrag 2008/2009). Zusätz- 
lich werden für die Verrechnung der Kompensations- 
ansprüche innerhalb der ITC-Parteien im Regelblock 
Deutschland (bestehend aus den vier deutschen ÜNB, der 
österreichischen TIWAG Netz AG und VKW-Netz AG 
sowie der luxemburgischen CEGEDEL Net S.A.) interne 
Verträge über die Umsetzung der multilateralen europäi- 
schen ITC-Verträge geschlossen. 

Der jährliche Zahlungsanspruch bzw. die jährliche Zah- 
lungsverpflichtung für die jeweilige europäische ITC- 
Vertragspartei ergibt sich aus der Summe der zu leisten- 
den Zahlungen und der zu empfangenden Zahlungen auf- 
grund der Inanspruchnahme der Netzinfrastruktur sowie 
der verursachten Netzverluste. Die deutschen ÜNB haben 
so im Jahr 2008 insgesamt Zahlungen von 17,8 Mio. Euro 
erhalten. 

Durch die Veränderung des dauerhaft nicht beeinflussba- 
ren Kostenanteils „ITC-Kompensation“ kann durch die 


ÜNB unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 4 Ab- 
satz 3 Satz 1 Nummer 2 ARegV (mit einer zweijährigen 
Verzögerung) eine entsprechende Anpassung der Erlös- 
obergrenze erfolgen. 

2.2.4.5 Festlegung einer Verfahrensregullerung 
zum Engpassmanagement 

Auf Basis einer weiteren von den ÜNB vorgelegten FSV 
hat die Bundesnetzagentur am 26. Oktober 2009 eine Ver- 
fahrensregulierung zum Engpassmanagement festgelegt. 
Damit gelten auch Engpassmanagementerlöse als dauer- 
haft nicht beeinflussbare Kostenanteile i. S. d. ARegV. 

Diese FSV der ÜNB beschreibt die für das Engpassmanage- 
menf maßgeblichen Kapazitätsberechnungs-, Auktions- und 
Erlösverteilungsmethoden. Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1228/2003 über den grenzüberschreitenden Elektrizi- 
tätshandel sowie der zugehörigen Engpassmanagement- 
leitlinie soll den Marktteilnehmern im Rahmen des Eng- 
passmanagements - unter Beachtung der Standards für 
den sicheren Nefzbetrieb - die maximale Kapazität der 
Verbindungsleitungen und/oder der die grenzüberschrei- 
tenden Elektrizitätsfiüsse betreffenden Übertragungs- 
netze zur Verfügung gestellt werden. Die anhand von 
Kapazitätsberechnungsverfahren ermittelten technisch 
verfügbaren Kapazitäfen werden durch die ÜNB als Nut- 
zungsrechte im Rahmen von Auktionsverfahren an die 
bezuschlagten Marktteilnehmer vergeben. Die durch die 
Auktion erworbenen Nutzungsrechte legitimieren die 
Marktteilnehmer zum Transport elektrischer Energie zwi- 
schen den durch Netzengpässe getrennten Märkten. 

Unter bestimmten in der FSV geregelten Voraussetzun- 
gen können Kosten, die den ÜNB im Falle von kritischen 
Netzsituationen (z. B. Gefährdung der Systemsicherheit) 
für die Aufrechterhaltung vergebener Kapazitäten (z. B. 
durch Cross-Border-Redispatch) entstehen, und Kompen- 
sationszahlungen, die an Marktteilnehmer für notwendige 
Kürzungen bereits vergebener Kapazitäten gezahlt wer- 
den, aus den Engpassmanagementerlösen finanziert wer- 
den. Mit einer zweijährigen Verzögerung können die 
ÜNB dann die Erlösobergrenze entsprechend um die 
Engpassmanagementerlöse abzüglich der oben genannten 
Kosten anpassen, fm Jahr 2008 beliefen sich die Einnah- 
men aus Engpassmanagement bei den deutschen ÜNB 
auf insgesamt ca. 220 Mio. Euro. 

2.2.5 Marktentwicklung - Nationale und 
grenzüberschreitende Aspekte 

2.2. 5.1 Innerdeutsches Engpassmanagement 

Die Regelungen des § 15 StromNZV verpflichten ÜNB, 
Engpässe mittels marktorientierter, transparenter und 
nicht diskriminierender Verfahren zu bewirtschaften. Zur 
Untersuchung methodischer Fragen der Bewirtschaftung 
potentieller innerdeutscher Engpässe im Übertragungs- 
netz hat die Bundesnetzagentur 2007 ein Gutachten in 
Auftrag gegeben, das zu Beginn des Jahres 2008 veröf- 
fentlicht wurde. Das Gutachten empfiehlt, strukturelle 
Engpässe im Regelfall möglichst zügig durch Netzausbau 
zu beheben und in der Übergangszeit mit einem System 
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des kostenbasierten Redispatch^’ zu bewirtschaften. Wer- 
den bestimmte Schwellenwerte für den durch Redispatch 
entstehenden Aufwand überschritten, soll rechtzeitig zu 
einem präventiven Engpassmanagement, beispielsweise 
dem Market Splitting, übergegangen werden. 

Bisher sind nach Angaben der ÜNB keine strukturellen 
Engpässe im deutschen Übertragungsnetz aufgetreten. 
Mit Beginn des Jahres 2009 hat die Bundesnetzagentur 
entsprechend der Empfehlung der Gutachter erstmalig 
Daten über die von den ÜNB durchgeführten Redispatch- 
Maßnahmen und das Countertrading sowie deren Kosten 
erhoben. Die Erhebung dieser Daten erfolgt fortlaufend 
halbjährlich. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berich- 
tes waren die Auswertungen noch nicht abgeschlossen. 
Die Abfrage von Daten und die Auswertung der Informa- 
tionen werden in 2010 fortgesetzt. 

2.2. 5.2 Grenzüberschreitender Elektrizitäts- 
handel/Engpassmanagement 

Die Bundesnetzagentur sorgt gemäß § 56 EnWG in Ver- 
bindung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) 1228/2003 
für die Einhaltung der genannten Verordnung und ihrer 
Leitlinien. Dazu hat sie sich im Berichtszeitraum weiter- 
hin dafür engagiert, dass in allen vier Regionalen Initiati- 
ven, in denen sie Mitglied ist, das Engpassmanagement 
weiter verbessert wird. Insbesondere bei der regionalen 
Koordinierung der Engpassbewirtschaflung konnten Fort- 
schritte gemacht werden. Außerdem hat sich die Bundes- 
netzagentur dafür engagiert, dass sich die Markttranspa- 
renz, insbesondere im Bereich der Erzeugungsdaten, 
verbessert. 

Die Bundesnetzagentur wirkt in den vier Regionalen Ini- 
tiativen Nordeuropa (Dänemark, Schweden, Norwegen, 
Finnland, Deutschland und Polen), Zentralwesteuropa 
(Benelux, Deutschland und Frankreich), Zentralosteuropa 
(Deutschland, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, 
Ungarn, Österreich und Slowenien) und Zentralsüd- 
europa (Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Slo- 
wenien und Griechenland) mit. 

2.2. 5.2.1 Einführung impliziter Auktionen 
(Market Coupling) 

ln Nordeuropa und Zentralwesteuropa wird an der Ein- 
führung einer regionalen Marktkopplung (sog. Market 
Coupling) gearbeitet. Market Coupling (d. h. implizite 
Vergabe von Engpasskapazitäten bei der Versteigerung 
von Elektrizität an der Elektrizitätsbörse) ist die effizien- 
teste Methode, die knappen Übertragungskapazitäten an 
den Grenzen zuzuteilen. Durch das Market Coupling sol- 
len bei der Preisfindung an den beteiligten Strombörsen 
auch die bestehenden Übertragungskapazitäten mit be- 
rücksichtigt werden. Diese Methode erfordert allerdings 
liquide Börsen beiderseits der jeweiligen Grenzen. An 


Beim Redispatch wird der Kraftwerkseinsatz entsprechend bestehen- 
der oder drohender Netzengpässe an die Anforderungen des Netzes 
angepasst. 


dieser Voraussetzung fehlt es derzeit z. B. in der Region 
Zentralosteuropa. 

Am 29. September 2008 wurde an der deutsch-dänischen 
Grenze ein Market Coupling etabliert. Mit der Durchfüh- 
rung ist die European Market Coupling Company 
(EMCC) mit Sitz in Hamburg betraut. Bei dem Market 
Coupling zwischen Deutschland und Dänemark kam es 
allerdings zu unvorhergesehenen Abweichungen bei der 
Berechnung der Lastflüsse und Preise. Dies führte bereits 
am 8. Oktober 2008, also nur wenige Tage nach der Ein- 
führung, zu einer Aussetzung des Market Couplings. Die 
Vergabe der Kapazität erfolgt seitdem wieder mittels ex- 
pliziter Auktionen. Derzeit wird von Seiten der Verant- 
wortlichen an der Klärung und Lösung der aufgetretenen 
Probleme gearbeitet. Die Wiederaufnahme des Markef 
Coupling durch die EMCC ist am 9. November 2009 er- 
folgt. 

ln der Region Zentralwesteuropa soll im 2. öuartal 2010 
gleichfalls eine regionale Marktkopplung eingeführt wer- 
den. Mit der Implementierung einer Marktkopplung in 
Zentralwesteuropa wird auch die Koordinierung der ge- 
koppelten Regionen Nordeuropa und Zentralwesteuropa 
zu thematisieren sein. Dies ist aus Sicht der Bundesnetz- 
agentur vor allem deswegen wichtig, weil Deutschland 
sowohl Teil der Nordregion als auch Teil der Region Zen- 
tralwesteuropa und damit von beiden Kopplungsprojek- 
ten direkt betroffen ist. 

2.2. 5.2.2 Weiterentwicklung und Koordinierung 
der Kapazitätsberechnung 

ln Zentralosteuropa und Zentralwesteuropa wird intensiv 
an einer Umstellung der Kapazitätsberechnung von der 
derzeitigen NTC-Berechnung^* (zur Ermittlung der Über- 
tragungskapazität) auf eine lastflussbasierte Zuweisung 
von Engpasskapazitäten gearbeitet. 

Die Berechnung der zur Verfügung stehenden Übertra- 
gungskapazitäten mittels einer last-flussbasierten Me- 
thode hat den Vorteil, dass sie physische Lastflüsse besser 
berücksichtigen kann als das System mit NTC-Werten 
und daher sowohl zu einer effizienteren Vergabe der Ka- 
pazitäten beitragen kann als auch zu einer besseren Sys- 
temsicherheit führt. 

ln Zentralosteuropa haben sich ÜNB und Regulierungs- 
behörden entschlossen, die Übertragungskapazitäten 
durch eine regional koordinierte lastflussbasierte explizite 
Auktion zu vergeben. Dazu wurde 2008 das Central Allo- 
cation Office (CAO) durch die acht beteiligten ÜNB ge- 
gründet, die kartellrechtliche Genehmigung erfolgte 
durch das Bundeskartellamt und die polnische Kartellbe- 
hörde. Das Projekt befindet sich auf der Zielgeraden. Die 
koordinierte Allokation soll am 10. März 2010 mit der 
lastflussbasierten Tagesauktion starten. Die lastflussba- 
sierten Monatsauktionen werden im April beginnen und 


NTC Net Transfer Capacity (Übertragungskapazität); zum von der 
Vereinigung der europäischen ÜNB (ETSO) entwickelten NTC- Ver- 
fahren vgl. http://www.etsonet.org. 
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die erste lastflussbasierte Jahresauktion wird es für das 
Jahr 2011 geben. 

ln der Region Zentralwesteuropa dagegen soll die last- 
flussbasierte Kapazitätsberechnung die Grundlage für die 
Kopplung der beteiligten fünf Märkte bilden. Das last- 
flussbasierte Market Coupling soll voraussichtlich Ende 
2010 starten, ln einer Übergangszeit, beginnend voraus- 
sichtlich Mai 2010, wird das Market Coupling noch mit 
einer NTC-basierten Kapazitätsberechnung durchge- 
führt, welche aber bereits regional (und nicht mehr wie 
derzeit rein bilateral) koordiniert erfolgen soll. 

Daneben wurde am 1. Oktober 2008 die „Capacity Allo- 
cation Service Company for the Central West-European 
Electricity Market - CASC-CWE S.A.“ durch die sieben 
beteiligten ÜNB der Region Zentralwesteuropa gegrün- 
det. Die Kommission hat diese Zusammenarbeit der ÜNB 
der Region Zentralwesteuropa kartellrechtlich genehmigt. 
CASC übernimmt als Servicegesellschaft die Aufgaben 
als zentrales Auktionsbüro der Region und führt auf 
Grundlage einheitlicher Systeme und Regeln seit Novem- 
ber 2008 die Kapazitätsauktionen durch. Schließlich wur- 
den in 2009 die Auktionsregeln für die Jahres- und Mo- 
natsauktionen in CWE sowie für die Tagesauktionen an 
den deutschen Grenzen über CASC harmonisiert. 

ln der Region Zentralsüdeuropa ist geplant, zunächst als 
Übergangslösung eine koordinierte Vergabe für die Gren- 
zen Italiens einzuführen. ln einem zweiten Schritt soll es 
eine regionenweite Koordination geben. Mittelfristig 
wird beabsichtigt, interregional mit der Region Zentral- 
westeuropa zusammenzuarbeiten. 

2.2. 5.2.3 Transparenz 

Schon seit einigen Jahren engagiert sich die Bundesnetz- 
agentur verstärkt auch im Bereich der Transparenz. Ziel 
der Arbeit ist zum einen, dass alle gesetzlich geforderten 
Daten von den deutschen ÜNB veröffentlicht werden. 
Die europäischen Regulierungsbehörden hatten sich aber 
darüber hinaus dafür eingesetzt, dass die Daten verschie- 
dener ÜNB und damit auch unterschiedlicher Märkte har- 
monisiert und damit vergleichbar werden. Dazu wurde im 
Berichtszeitraum in allen vier genannten Regionalen Ini- 
tiativen in sog. Transparenzberichten eine gemeinsame 
Auslegung zu den Vorgaben der Engpassmanagementleit- 
linien durch die beteiligten Regulierungsbehörden festge- 
legt. Bei dieser Arbeit war die Bundesnetzagentur feder- 
führend beteiligt und konnte daher erreichen, dass bis auf 
geringe regionale Unterschiede in allen Regionen der- 
selbe Maßstab gilt. 

Innerhalb Deutschlands begleitet die Bundesnetzagentur 
auch die Umsetzung der Transparenzvorgaben durch die 
deutschen ÜNB. Im Juli 2008 wurde dazu der erste Be- 
richt über das Monitoring der Umsetzung der Transpa- 
renzvorgaben in der Regionalen Initiative Nordeuropa 
veröffentlicht. Seitdem hat es vielfach Verbesserungen in 
der Veröffentlichungspraxis gegeben. Unter anderem 
konnte erreicht werden, dass die meisten Daten der ÜNB 
auch in englischer Sprache veröffentlicht werden. Im 


Rahmen der Transparenzinitiative des Bundesministe- 
riums für Wirtschaft und Technologie wurde am 30. Ok- 
tober 2009 eine Transparenzplattform auf der Intemet- 
seite der deutschen Strombörse EEX eingerichtet, die die 
nach den Transparenzberichten als relevant identifizierte 
Daten zur Stromerzeugung bereitstellt. Diese Fortschritte 
werden in den beiden nächsten Berichten zur Umsetzung 
der Transparenz (Zweiter Bericht der Regulierungsbehör- 
den aus der Nordregion und Bericht der Regulierungsbe- 
hörden aus Zentralwesteuropa), die im vierten Quartal 
veröffentlicht werden sollen, dokumentiert. 

2.3 Netzbetrieb und Versorgungs- 

zuverlässigkeit 

2.3.1 Netzzustands- und Netzausbau- 

planungsberichte 

Im Jahr 2008 hat die Bundesnetzagentur erstmalig inhalt- 
liche Vorgaben zur Gestaltung der Netzzustands- und 
Netzausbauplanungsberichte für Elektrizifäfsverteilemefz- 
betreiber erarbeitet und stichprobenartig ausgewählte Netz- 
betreiber gemäß § 14 Absatz 1 i. V. m. § 12 Absatz 3a 
EnWG aufgefordert, diese Berichte entsprechend den 
Vorgaben zum 1. August 2008 an die Bundesnetzagentur 
zu übermitteln. Im Netzzustandsbericht sind dabei u. a. 
detaillierte Angaben zur Netzstruktur, dem Zustand des 
Netzes sowie der Betriebsweise des Netzes zu machen. 
Der Bericht zur Netzausbauplanung erfasst entsprechend 
dem aktuellen Bestand des Netzes alle Netzausbaumaß- 
nahmen der nächsten 15 Jahre. Dabei wurde eine Be- 
schränkung auf Netzausbauvorhaben (projektbezogen) 
vorgenommen, welche in Summe Investitionskosten von 
geschätzt > 1 Mio. Euro verursachen. 

Zum zweiten Mal hat die Bundesnetzagentur von der Re- 
gelung nach § 12 Absatz 3a EnWG Gebrauch gemacht 
und die Netzzustands- und Netzausbauberichte zum 
1. Februar 2008 von den ÜNB angefordert. Die hierbei 
von der Bundesnetzagentur vorgegebenen inhaltlichen 
Anforderungen wurden weitestgehend von den ÜNB um- 
gesetzt. U. a. enthalten die Berichte die geplanten Netz- 
ausbaumaßnahmen innerhalb von Fünf-Jahres-Perioden 
bis zum Jahr 2027, sowie Angaben zur Altersstruktur der 
Übertragungsnetze. Weiterhin haben die ÜNB zum Ende 
eines jeden Quartals der Bundesnetzagentur über den ge- 
genüber zum Netzausbauplanungsbericht fortgeschriebe- 
nen Umsetzungsstand ihrer - insbesondere bis zum Jahr 
2012 - geplanten Netzausbauvorhaben zu berichten (sog. 
Quartalsberichte). 

Die Bundesnetzagentur wird gemäß § 63 Absatz 4a 
EnWG unter Berücksichtigung eigener Erkenntnisse eine 
Auswertung der Netzzustands- und Netzausbauberichte 
- sowohl der ÜNB, als auch der Elektrizitätsverteilemetz- 
betreiber - erstellen und veröffentlichen^^. 


S. a. Bericht der Bundesnetzagentur gemäß § 63 Absatz 4a EnWG 
zur Auswertung der Netzzustands- und Netzausbauberichte der deut- 
schen Elektrizitätsübertragungsnetzbetreiber vom 8. Januar 2008. 
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2.3.2 Versorgungszuverlässigkeit 

Gemäß § 52 EnWG müssen Betreiber von Elektrizitäts- 
versorgungsnetzen der Bundesnetzagentur zum 30. Juni 
jeden Jahres Daten über Versorgungsunterbrechungen 
melden. 

Für das Berichtsjahr 2008 wurden die Daten von 
813 Netzbetreiber mit 834 Netzen ausgewertet Danach 
war ein Letztverbraucher im Durchschnitt 16,89 Minuten 
ohne elektrische Versorgung. Im Berichtsjahr 2007 lag 
dieser Wert noch bei 19,25 Minuten. 

Der Wert 16,89 Minuten enthält keine Unterbrechungen, 
die auf „höhere Gewalt“ zurückzuführen sind. Diese wer- 
den als vom Netzbetreiber nicht beeinflussbar angesehen 
und bleiben daher unberücksichtigt. Im Gegensatz zum 
Voijahr, in dem der Orkan Kyrill zu einem signifikanten 
Anstieg von Meldungen mit der Ursache „Höhere Ge- 
walt“ und zu Unterbrechungen von durchschnittlich 
16,42 Minuten pro Letztverbraucher geführt hatte, lag der 
Betrag für 2008 bei nur 1,2 Minuten. 

Der nunmehr ermittelte Wert von 16,89 Minuten stellt im 
Vergleich zu den Vorjahren (2006: 21,53 Minuten, 2007: 
19,25 Minuten) erneut eine Verbesserung dar und zeigt 
die hohe Versorgungszuverlässigkeit in Deutschland, 
auch im Vergleich mit den europäischen Nachbarn (siehe 
z. B. Österreich 2008: 43,69 Minuten). 

2.4 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

Zum 1 . Januar 2009 ist das novellierte EEG in Kraft ge- 
treten. Für die Bundesnetzagentur bedeutete dies eine An- 
passung der bereits bestehenden Überwachungsaufgaben 
beim EEG-Wälzungsmechanismus aufgrund neuer Mel- 
defristen für die Marktbeteiligten. Darüber hinaus waren 
neue Aufgabenbereiche (Meldung von Photovoltaikanla- 
gen und von Direktvermarktung durch Anlagenbetreiber) 
vorzubereiten und in 2009 erstmals durchzuführen. Eine 
im Nachgang der EEG-Novellierung erlassene Verord- 
nung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Aus- 
gleichmechanismus sieht außerdem eine Ermächtigung 
der Bundesnetzagentur zum Erlass einer Durchführungs- 
verordnung vor. 

2.4.1 Überwachung des Wälzungs- 
mechanismus 

Die Bundesnetzagentur hat in den Jahren 2008 und 2009 
Überwachungsaufgaben im Hinblick auf den Wälzungs- 
mechanismus wahrgenommen. Für die Überwachung der 
Weitergabe der Kosten der EEG- Vergütungen wurde u. a. 
überprüft, ob den Elektrizitätslieferanten nur die nach 
EEG gezahlten Vergütungen abzüglich der vermiedenen 
Netzentgelte berechnet werden. Rund 900 Netzbetreiber 
und mehr als 1 000 Elektrizitätslieferanten waren ver- 
pflichtet, der Bundesnetzagentur die EEG-Jahresendabre- 
chung des Vorjahres elektronisch zu übermitteln. Auf Sei- 
ten der Netzbetreiber hat dies inzwischen anlagenscharf 
zu erfolgen. Die Daten aller Marktteilnehmer für das Ab- 
rechnungsjahr 2008 werden plausibilisiert und evtl. Ab- 
weichungen wird nachgegangen. 


Um mehr Transparenz im Zusammenhang mit der EEG- 
Datenerhebung zu gewährleisten und dem Informations- 
interesse der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen, hat die 
Bundesnetzagentur wesentliche Ergebnisse dieser EEG- 
Datenerhebungen (u. a. zur installierten Leistung, einge- 
speisten Jahresarbeit und Vergütung) in aggregierter 
Form veröffentlicht. Die Statistikberichte der Jahresend- 
abrechnungen 2006 und 2007 nach dem EEG sind auf der 
Intemetseite der Bundesnetzagentur verfügbar. 

2.4.2 Novellierung des EEG - neue Aufgaben 
für die Bundesnetzagentur 

2.4.2. 1 Meldung von Photovoltaikanlagen 

Seit dem 1. Januar 2009 sind Betreiber von Photovoltaik- 
anlagen (PV-Anlagen) verpflichtet, der Bundesnetzagen- 
tur Standort und Leistung ihrer Anlage mitzuteilen, an- 
dernfalls ist der Netzbetreiber nicht zur Vergütung der 
Elektrizität nach §§32 und 33 EEG verpflichtet (§16 Ab- 
satz 2 Satz 2 EEG). Von der Meldepflicht umfasst sind 
alle ab 2009 in Betrieb gehenden PV-Anlagen. Bereits zu- 
vor bestehende Anlagen sind nicht betroffen. Ausgehend 
von der Summe der gemeldeten installierten Leistung er- 
mittelt die Bundesnetzagentur nach § 20 Absatz 2a 
i. V. m. Absatz 2 EEG die Degressions- und Vergütungs- 
sätze für im Folgejahr neu in Betrieb gehende PV-Anla- 
gen. Zur Meldung hat die Bundesnetzagentur Ende 2008 
ein Formular nebst Erläuterungen auf ihrer Intemetseite 
zur Verfügung gestellt. 

Bis Ende September 2009 sind rund 90 000 Datenmel- 
dungen - darunter allerdings auch doppelt versandte Mel- 
dungen wie auch Korrekturen bereits getätigter Meldun- 
gen - bei der Bundesnetzagentur eingegangen. Nach 
Plausibilisierung und Erfassung der Daten wird als Ser- 
vice eine Registrierungsbestätigung an die Anlagenbetrei- 
ber versandt. 

Zum 30. Oktober 2009 hat die Bundesnetzagentur erst- 
mals im Einvernehmen mit den zuständigen Bundes- 
ministerien im Bundesanzeiger die für im Jahr 2010 in 
Betrieb gehende PV-Anlagen geltenden Degressions- und 
Vergütungssätze veröffentlicht. Die Summe der neu in- 
stallierten Leistung, die der Bundesnetzagentur gemeldet 
wurde, überschreitet dabei den vom Gesetz für eine er- 
höhte Degression vorgesehenen Schwellenwert, so dass 
die Vergütungssätze für das Jahr 2010 entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben je nach Art und Größe der Anlage 
um neun Prozent bzw. 1 1 Prozent sinken. 

Für die Ermittlung der Degressionssätze enthält § 20 Ab- 
satz 2a i. V. m. Absatz 2 Nummer 8 EEG die maßgebli- 
chen Vorgaben. Die Degressionssätze richten sich da- 
nach, wie hoch die Summe der Leistung der bei der 
Bundesnetzagentur bis zum 30. September eines Jahres 
innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate registrier- 
ten PV-Anlagen ist. 

2.4.2.2 EEG-Dlrektvermarktung 

Das novellierte EEG sieht laut § 17 die Möglichkeit der 
direkten Vermarktung von EEG-Strom (die nach dem 
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EEG vergütete Elektrizität aus Emeuerbaren Energien) 
durch den Anlagenbetreiber vor. Demnach können Anla- 
genbetreiber den in der Anlage erzeugten EEG-Strom ka- 
lendermonatlich an Dritte veräußern, wenn sie dies dem 
Netzbetreiber vor Beginn des jeweils vorangegangenen 
Kalendermonats angezeigt haben. Die bisher im Gesetz 
enthaltene Regelung sieht keinen Bonus (Prämie zum An- 
reiz für die Direktvermarktung) vor. Eine Direktvermark- 
tung mit Bonus kann und soll aber im Rahmen einer Ver- 
ordnung ermöglicht werden (§ 64 Abs. 1 Nr. 6 EEG). 

Parallel dazu gilt ab 2009 für Anlagenbetreiber, die für 
Elektrizifät aus Emeuerbaren Energien keine Vergütung 
nach den Vorschriften des EEG 2009 beanspmchen, son- 
dern ihn an Dritte veräußern, die Pflicht, der Bundesnetz- 
agentur bis zum 3 1 . Mai eines Jahres die Menge dieser 
Elektrizität in elektronischer Form mitzuteilen (§51 Ab- 
satz 2 EEG 2009). Ein entsprechendes Meldeformular 
wurde Anlagenbetreibem 2009 erstmalig über das Inter- 
net zur Verfügung gestellt. 

Mit den EEG-Datenerhebungen konnte die Bundesnetz- 
agentur erste Tendenzen bei der Direktvermarktung von 
Elektrizität aus Emeuerbaren Energien (Einspeisung ohne 
Inanspmchnahme von Vergütungszahlungen nach dem 
EEG) aufzeigen, ln 2008 wurde in erster Linie Elektrizi- 
tät aus Wasserkraft-, Biomasse-, Gas- und Windenergie- 
anlagen direkt vermarktet. Bei Windenergieanlagen han- 
delte es sich fast ausschließlich um Anlagen, die älter als 
zehn Jahre waren und deren Elektrizität zu 100 Prozent 
direkt vermarktet wurde. Eine geringe Anzahl von Elek- 
trizitätslieferanten, weniger als ein Prozent, nutzten die 
Möglichkeit, sich von der Pflichtabnahme der nach EEG 
vergüteten Elektrizität befreien zu lassen. Die Vorausset- 
zung dazu (50 Prozent des Letztverbraucherabsatzes 
müssen durch direkt vermarkteten EEG-Strom gedeckt 
werden) erfüllen vor allem Unternehmen mit geringem 
Letztverbraucherabsatz (< 10 GWh), da die direkt zu be- 
schaffenden absoluten Elektrizitätsmengen entsprechend 
gering sind. 

2.4.3 Ausgleichsmechanismusverordnung/ 
EEG-Veredelung 

Mit der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundes- 
weiten Ausgleichmechanismus des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes (AusglMechV) wurde die Bundesnetz- 
agentur ermächtigt, eine Ausfühmngsverordnung zur 
AusglMechV zu erlassen. Ziel der AusglMechV ist es, 
den EEG-Strom finanziell und energiewirtschaftlich effi- 
zienter sowie in einem transparenteren Verfahren an die 
Letztverbraucher zu leiten, als dies bislang geschehen ist. 

Deshalb wird ab dem 1. Januar 2010 die physikalische 
Weitergabe des EEG-Stroms von den ÜNB an die Elektri- 
zitätslieferanten entfallen und lediglich eine finanzielle 
Wälzung stattfinden. Durch den Wegfall der physikali- 
schen Wälzung sowie der damit verbundenen EEG-Band- 
veredelung^'o wird eine kostengünstigere und für die 
Elektrizifäfslieferanten weniger risikoreiche und rein 
finanzielle Abwicklung der EEG-Wälzung erzielt. 


^ Zur Festlegung EEG-Veredelung s. o. 2.2.4. 1 . 


Die Elektrizitätslieferanten sind damit nicht mehr ver- 
pflichtet, die Elektrizität von den ÜNB abzunehmen. 
Stattdessen wird der EEG-Strom von den ÜNB direkt an 
der Börse verkauft. Der Erlös für den EEG-Strom wird 
voraussichtlich unterhalb der mit der Vermarktung ver- 
bundenen Kosten und den Vergütungszahlungen an die 
Anlagenbetreiber liegen. Die Differenz, die sich auf dem 
sogenannten EEG-Konto zwischen den Einnahmen, wie 
dem Verkaufserlös, und den Ausgaben, u. a. der gezahlten 
EEG-Vergütung, ergibt, kann dann von den ÜNB an die 
Elektrizitätslieferanten in der Form der EEG-Umlage 
weitergegeben werden. 

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, mittels einer Aus- 
führungsverordnung zur AusglMechV Defailfragen zu 
regeln. Gegenstand dieser Verordnung werden im Einver- 
nehmen mit den zuständigen Bundesministerien insbe- 
sondere die Anforderungen an die Vermarktung der Elek- 
trizitätsmengen, Einnahmen- und Ausgaben-Positionen 
des EEG-Kontos und Anreize zur bestmöglichen Ver- 
marktung des EEG-Stroms sein. Sofern die strikte Einhal- 
tung der Vermarktungspfiichten auf Grund eines 
anfänglichen Markfversagens ausnahmsweise zu exfre- 
men negativen Börsenpreisen und dadurch zu unverhält- 
nismäßigen Belastungen führen würde, soll in einer 
befrisfeten Übergangsregelung unter bestimmten Voraus- 
setzungen ein Abweichen von den Vorgaben zur Ver- 
marktung möglich sein. Dazu hat die Bundesnetzagentur 
Anfang Oktober 2009 ein Eckpunktepapier zur Konsulta- 
tion mit den Marktteilnehmern veröffentlicht. 

Darüber hinaus wurden der Bundesnetzagentur in der 
AusglMechV unmittelbare Aufgaben und Befugnisse bei 
der Überwachung der Vermarktung und der Ermittlung, 
Festlegung, Veröffentlichung und Weitergabe der EEG- 
Umlage übertragen. 

3 Energieregulierung im Bereich Gas 

3.1 Leitungswettbewerb 

Die Bundesnetzagentur hat 2008 zehn Entscheidungen 
zum sog. Leitungswettbewerb im Femgasbereich getrof- 
fen. ln den Entscheidungen wird festgestellt, dass die be- 
troffenen überregionalen Femleitungsnetzbetreiber Gas 
(überregionale FNB) keinem Leitungswettbewerb ausge- 
setzt sind und dass sie über eine dominierende Markt- 
macht mit entsprechenden Verhaltensspielräumen ver- 
fügen, die nicht durch den Wettbewerb kontrolliert 
werdeM'. 

Die Entscheidungen betreffen die Unternehmen: 

- Dong Energy Pipelines GmbH 

- Eni Gas Transport Deutschland S. p. A. 

- E.ON Gastransport 

- Erdgas Münster Transport GmbH & Co. KG 

- Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 


Zu den hierauf basierenden Netzentgeltverfahren s. u. 3.2.2. 
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- Gaz de France Deutschland Transport GmbH 

- Ontras - VNG Gastransport GmbH 

- RWE Transportnetz Gas 

- StatoilHydro Deutschland 

- Wingas Transport GmbH & Co. KG. 

Bis zu diesem Zeitpunkt waren die überregionalen FNB 
aufgrund der Sondervorschrift des § 3 Absatz 2 GasNEV 
von einer Kostenprüfung befreit. Aufgrund der ergange- 
nen Entscheidungen sind die Unternehmen nunmehr ver- 
pflichtet, ihre Entgelte von der Bundesnetzagentur über- 
prüfen zu lassen und unterliegen zum 1. Januar 2010 der 
ARegV, die für alle anderen Gasnetzbetreiber bereits seit 
dem 1. Januar 2009 Anwendung findet. Die überregiona- 
len FNB haben die Möglichkeit, bereits Ende 2010, also 
zwei Jahre vor Beginn der nächsten Regulierungsperiode, 
einen neuen Antrag zu stellen, um aufgrund eines dann zu 
prüfenden und gegebenenfalls festzustellenden Leitungs- 
wettbewerbs von der Anreizregulierung befreit zu wer- 
den. 

Die Verneinung eines Leitungswettbewerbs stützt sich auf 
eine Vielzahl von Argumenten. So weisen die klassischen 
marktanteilsbezogenen Kennziffern in den meisten Fällen 
ganz eindeutig auf die Marktmacht der untersuchten FNB 
hin. Des Weiteren besteht für die Netznutzer aufgrund der 
langfristigen Ausbuchung des überwiegenden Teils der 
Kapazitäten keine Möglichkeit, auf Altemativangebote 
auszuweichen. Auch spricht die regelmäßige Praxis der 
verbundenen Vertriebe, den Gastransport bei der eigenen 
Konzemschwester abzuwickeln, gegen wirksamen Wett- 
bewerbsdmck. Es ist zudem nicht erkennbar, dass die 
Netzbetreiber sich aktiv dämm bemüht hätten, ihre Kapa- 
zitäten zu vermarkten. Schließlich bestehen für neue Un- 
ternehmen erhebliche Marktzutrittsschranken, so dass 
auch kein potentieller Leitungswettbewerb festgestellt 
werden kann. Bei diesen Marktzutrittsschranken handelt 
es sich beispielsweise um die planungs- und umweltrecht- 
lichen Genehmigungsverfahren, die vor einem Leitungs- 
bau durchzuführen sind, die größeren Spielräume der eta- 
blierten Netzbetreiber bei der Preisgestaltung und die 
Tatsache, dass es sich bei den Investitionskosten in der 
Regel um versunkene Kosten handelt. Die versunkenen 
Kosten entstehen in erster Linie aufgmnd des notwendi- 
gen Leitungsneubaus und stellen ein zusätzliches Risiko 
für den „Newcomer“ dar. Eine schnelle und aggressive 
Preispolitik des „Etablierten“ wird es dem „Newcomer“ 
schwer bzw. unmöglich machen, seine versunkenen Kos- 
ten zu erwirtschaften. Dieser wird daher von vornherein 
nicht in den Markt eintreten und der drohende Marktzu- 
tritt verliert seine Wirkung. 

Alle oben genannten Betreiber von überregionalen Fem- 
leitungsnetzen haben Beschwerde gegen die Entschei- 
dung der Bundesnetzagentur beim Oberlandesgerichts 
(OLG) Düsseldorf eingelegt. 

Bis zum Januar 2010 hat das OLG Düsseldorf acht dieser 
Beschwerden gegen die Entscheidung der Bundesnetz- 
agentur zurückgewiesen. Ein Unternehmen hatte seine 
Beschwerde bereits Anfang November zurückgenom- 


men. Das verbleibende Beschwerdeverfahren wird vo- 
raussichtlich im März 2010 abgeschlossen werden. Die 
Unternehmen können gegen die Entscheidung des OLG 
Düsseldorf noch Revision beim BGH in Karlsmhe einle- 
gen. Unabhängig davon haben die Unternehmen die 
Möglichkeit, zwei Jahre vor Beginn der nächsten Regu- 
liemngsperiode, also bereits Ende 2010, erneut Leitungs- 
wettbewerb anzuzeigen und eine neue Wettbewerbsprü- 
fung zu veranlassen. 

3.2 Netzentgelte 

3.2.1 Verteilernetzbetreiber und regionale 
Fernleitungsnetzbetreiber 

3.2.1 .1 Entgeltgenehmigungen gemäß § 23a 
EnWG 

Die Entgeltgenehmigungen aus dem ersten Verfahren wa- 
ren bis zum 31. März 2008 befristet. Somit hatten die 
Gasnetzbetreiber gemäß § 23a Absatz 3 Satz 1 EnWG bis 
zum 1. Oktober 2007 einen neuen Entgeltantrag zu stel- 
len. Mit Festlegung vom 2. Mai 2007 wurde den Gasnetz- 
betreibem mitgeteilt, welche Daten im Rahmen des Ge- 
nehmigungsantrags einzureichen waren. Neben dem aus 
den ersten Entgeltgenehmigungsverfahren bekannten und 
für die zweife Enfgeltgenehmigungsrunde weiterenfwi- 
ckelten Erhebungsbogen und dem Berichf nach § 28 Gas- 
NEV wurden zusätzlich Daten zur periodenübergreifen- 
den Saldierung sowie zu der Netzhistorie abgefragt. 

Bis zum 1 . Oktober 2007 waren bei der Bundesnetzagen- 
tur insgesamt 226 Anträge eingegangen. Davon wurden 
in 129 Fällen die bestandskräftigen Genehmigungen klei- 
nerer Netzbetreiber (118 im Rahmen der Organleihe) mit 
einem im Wesentlichen unveränderten Kostenblock an- 
tragsgemäß bis zum 3 1 . Dezember 2008 verlängert. Diese 
verlängerten Bescheide bilden in Übereinstimmung mit 
den Antragstellern die Ausgangsbasis für die Anreizregu- 
lierung. Hinsichtlich der verbleibenden 100 Anträge 
wurde die Kostenprüfung bis Mitte des Jahres 2008 abge- 
schlossen. Hiervon fielen 69 in die originäre Zuständig- 
keit der Bundesnetzagentur; die übrigen wurden im Rah- 
men der Organleihe für die Länder Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg- Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, 
Berlin und Thüringen beschieden. Aufgrund besonderer 
Umstände, wie z. B. Netzneugründungen, wurden drei 
Anträge nachträglich gestellt und beschieden. Die erteil- 
ten Genehmigungen sind wie die verlängerten Bescheide 
bis zum 3 1 . Dezember 2008 befristet und bilden ebenfalls 
die Grundlage dieser Unternehmen für die Anreizregulie- 
rung. 

Die Prüfungsschwerpunkte wurden gegenüber der ersten 
Genehmigungsrunde erweitert. Während sich in der ers- 
ten Runde die Prüfung im Wesentlichen auf die Kapital- 
kosten konzentrierte (Prüfung der Abschreibungen, Zins- 
berechnungsmethodik u. Ä.), wurden in dieser Runde 
auch die operativen Kosten (z. B. Betriebsführungsent- 
gelte) einer genaueren Prüfung unterzogen. 

Die Kürzungen gegenüber den beantragten Werten betru- 
gen im Einzelfall bis zu 51,5 Prozent. Das Kürzungsvolu- 
men betrug über alle durch die Bundesnetzagentur geneh- 
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migten Anträge hinweg ca. 1,3 Mrd. Euro, was einer 
durchschnittlichen Entgeltsenkung um 3 1 ,4 Prozent ge- 
genüber den beantragten Werten entsprach. 

3.2. 1.2 Durchführung eines Effizienzvergleichs 

Auch für die Regulierung der Betreiber von Gasversor- 
gungsnetzen wurde mit der Einführung der Anreizregu- 
lierung ein neuer rechtlicher Rahmen gesetzt. Gesetzliche 
Grundlage hierfür isf die ARegV, die am 6. November 
2007 in Kraft getreten ist. Die erste Regulierungsperiode 
der Anreizregulierung hat hier ebenfalls am 1. Januar 
2009 begonnen und endet zum 31. Dezember 2012. 

3.2. 1.2.1 Effizienzvergleich der Verteiler- 
netzbetreiber Gas 

Die Bundesnetzagentur hat 2008 für die Gasverteilemefz- 
betreiber ebenfalls einen Effizienz-vergleich gern. § 12 
Absafz 1 i. V. m. Anlage 3 ARegV unter Verwendung der 
Effizienzvergleichsmethoden DEA und SFA durchge- 
führt. Die untemehmensindividuell ermittelten Effizienz- 
werte gingen - über die Bestimmung der jeweiligen 
Kostenanteile - in die Formel zur Festsetzung der Er- 
lösobergrenzen ein. 

VNB mit weniger als 15 000 angeschlossenen Kunden 
konnten statt des Effizienzvergleichs die Teilnahme am 
vereinfachten Verfahren wählen. Bundesweit haben ca. 
540 Gasnetzbetreiber die Teilnahme am vereinfachten 
Verfahren gewählt. Für die Netzbetreiber, die am verein- 
fachten Verfahren teilnehmen, beträgt der Effizienzwert 
in der ersten Regulierungsperiode pauschal 87,5 Prozent. 
Zudem konnte für diese Nefzbetreiber auf eine erneute 
Entgeltprüfung vor der ersten Regulierungsperiode ver- 
zichtet werden, sofern sich die Kosten des Netzbetreibers 
nicht wesentlich verändert hatten. Für die Netzbetreiber 
im vereinfachten Verfahren werden pauschal 45 Prozent 
der Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbar ange- 
setzt. 

ln den Effizienzvergleich der VNB sind somit Daten von 
188 Netzen eingegangen. Um den Effizienzvergleich 
durchführen zu können, war es zunächsf erforderlich, die 
Strukturdaten dieser Netzbetreiber abzufragen. Die für 
den Effizienzvergleich erforderlichen Strukturdaten wur- 
den zum 28. März 2008 von den Netzbetreibem an die 
Bundesnetzagentur übermittelt. Die Strukturdaten wurden 
von der Bundesnetzagentur umfangreichen Plausibilitäts- 
prüfungen unterzogen, aufgetretene Unplausibilitäten 
wurden an die Netzbetreiber gemeldet und aufgefordert, 
ihre Werte zu korrigieren. Im nächsten Schritt wurde 
durch zahlreiche, aufwendige Berechnungen das Modell 
mif dem höchsten Erklärungswert stufenweise ermittelt. 

Nach § 12 Absatz 1 und § 13 Absatz 3 ARegV waren die 
Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Ver- 
braucher hinsichtlich der Auswahl der Parameter und der 
Methoden anzuhören. Diese Konsultation fand am 
16. Juni 2008 im Hause der Bundesnetzagentur statt, ln 
dieser Konsultation hat die Bundesnetzagentur vorge- 
stellt, wie der Effizienzvergleich durchgeführt werden 
könnte. Im Nachgang zu der Konsultation hatten die Kon- 


sultierten die Möglichkeit, Stellungnahmen einzureichen. 
Die Bundesnetzagentur hat diese gewürdigt und deren In- 
halte bei den Überlegungen zur Durchführung des Effi- 
zienzvergleichs einbezogen. Schließlich hat die Bun- 
desnetzagentur, der Vorgabe aus § 12 Absatz 5 ARegV 
folgend, zum 1. Juli 2008 den Landesregulierungsbehör- 
den Effizienzwerte für die in deren Zuständigkeit befind- 
lichen Netzbetreiber übermittelt. 

Das finale Effizienzvergleichsmodell für die VNB be- 
inhalfef zehn Parameter"'^. Für den Gasbereich wurden 
demnach neben den von § 13 Absafz 4 ARegV vorgege- 
benen Vergleichsparamefem (Anzahl der Ausspeise- 
punkte, Fläche des versorgten Gebietes, Leitungslänge 
und zeitgleiche Jahreshöchstlast) sechs weitere Ver- 
gleichsparameter verwendet. Die durchschnittliche Effi- 
zienz, die sich aus dem Vergleich der VNB ergibt, liegt 
bei 87,3 Prozent. Die Effizienzwerte der einzelnen Netz- 
betreiber liegen in einer Spannweite von 56,4 Prozent bis 
100 Prozent. Für Netzbetreiber, deren Effizienzwert unter 
60 Prozent liegt, wird nach § 12 Absatz 4 ARegV ein Ef- 
fizienzwert von 60 Prozent bei der Berechnung der Er- 
lösobergrenzen zur Anwendung gebracht. 

3.2. 1.2.2 Effizienzvergleich der Gasfernleitungs- 
netzbetreiber 

Nach § 22 Absatz 3 ARegV werden für die Befreiber von 
Femleitungsnefzen die Effizienzwerte mittels eines natio- 
nalen Effizienzvergleichs mit den in Anlage 3 ARegV ge- 
nannten Methoden ermittelt. Auch hier sind also grund- 
sätzlich die DEA und die SFA anzuwenden. Allerdings 
findet nur die DEA Anwendung, wenn für die Durchfüh- 
rung einer sfochastischen SFA nicht die Daten einer hin- 
reichenden Anzahl von Netzbetreibem zur Verfügung 
sfehen (§ 22 Absatz 3 Satz 2 ARegV). Da in den Effi- 
zienzvergleich der FNB nur Daten von neun Femlei- 
tungsnetzen eingegangen sind, fehlte es an einer für die 
Anwendung der SFA hinreichenden Anzahl von Unter- 
nehmen. Aus diesem Gmnd wurde ausschließlich die Ef- 
fizienzvergleichsmethode DEA angewendet. Zu den für 
den Effizienzvergleich anzuwendenden Paramefem hat 
die Bundesnetzagentur am 25. August 2008 in Bonn eine 
Konsultation durchgeführf^^. Die Bundesnetzagentur hat 
die eingegangenen Stellungnahmen in die Überlegungen 
zur Durchführung des Effizienzvergleichs einbezogen. 
Die durchschnittliche Effizienz der FNB lag bei 
91,7 Prozent. 

Die Durchfühmng eines internationalen Effizienzver- 
gleichs nach § 22 Absatz 3 S. 4 ARegV oder der ergän- 
zende bzw. ersetzende Einsatz der relativen Referenz- 
netzanalyse nach § 22 Absatz 4 ARegV war nicht von 
Nöten. Dennoch hat die Bundesnetzagentur eine relative 


Versorgte Fläche; zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen; 
Ausspeisepunkte über alle Druckstufen; potenzielle Ausspeisepunk- 
te; potenzielle zeitgleiche Jahreshöchstlast; durchmessergewichtete 
Leitungslänge; Leitungslänge aller Leitungen über fünf bar; Lei- 
tungslänge aller Leitungen unter fünf bar; Bevölkerung 1995; Bevöl- 
kerung 2006. 

Vgl. § 22 Absatz 3 Satz 3, § 13 Absatz 3 ARegV. 
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Referenznetzanalyse durchgeführt für den Fall, dass der 
nationale Effizienzvergleich keine belastbaren Ergebnisse 
geliefert hätte. 

3.2. 1.2.3 Effizienzvergleich der überregionalen 
Gasfernleitungsnetzbetreiber 

Da die Bundesnetzagentur im Jahr 2008 festgestellt hat, 
dass bei den zehn überregionalen FNB, entgegen ihres 
Antrages gemäß § 3 Absatz 2 und 3 GasNEV, kein wirk- 
samer oder potentieller Leitungswettbewerb vorliegt, ha- 
ben diese Netzbetreiber ihre Entgelte ebenfalls nach den 
Vorgaben der ARegV zu bilden. Für diese Unternehmen 
wird ein Effizienzvergleich nach § 22 ARegV durchge- 
führt. Die Vorbereitungsmaßnahmen laufen derzeit. 

3.2. 1.2.4 Festlegung Erlösobergrenzen 

Im Gasbereich hat die Bundesnetzagentur zur Bestim- 
mung der Erlösobergrenzen 214 Verfahren von Amts we- 
gen eingeleitet. Sämtliche Verfahren konnten bis zum 
22. Dezember 2008 abgeschlossen werden, ln 61 Verfah- 
ren handelte die Bundesnetzagentur in originärer Bundes- 
zuständigkeit und in 153 Verfahren übernahm sie im Rah- 
men der Organleihe die Bestimmung der Erlösobergren- 
zen. Gemäß § 24 ARegV hatten VNB, an deren Netz 
weniger als 15 000 Kunden angeschlossen sind, die Mög- 
lichkeit, die Teilnahme am vereinfachten Verfahren zu 
wählen. Von dieser Möglichkeit haben 140 Netzbetreiber 
Gebrauch gemacht. 

Das für 2009 genehmigte Erlösobergrenzenvolumen 
(ohne gewälzte Kosten) übertrifft das in der letzten Kos- 
tenprüfungsrunde genehmigte Ausgangsniveau um 
1 Prozent, ln den vereinfachten Verfahren wird das Aus- 
gangsniveau um knapp 2 Prozent übertroffen. Ursachen 
hierfür sind zum einen die Inflationierung der beeinfluss- 
baren Kosten (wegen zurückliegender Preissteigerungen) 
sowie die Pauschalregelung für die Bemessung der dauer- 
haft nicht beeinflussbaren Kosten gemäß ARegV in den 
vereinfachten Verfahren. 

3.2.2 Entgeltgenehmigung und Festlegung 
der Erlösobergrenzen bei den 
überregionalen Fernleitungs- 
netzbetreibern 

Bei zehn Betreibern von überregionalen Femleitungsnet- 
zen hat die Bundesnetzagentur gemäß § 3 Absatz 3 Gas- 
NEV i. V. m. § 65 EnWG im September und Oktober 
2008 entschieden, dass diese keinem bestehenden Wett- 
bewerb ausgesetzt sind''"^. Daher haben diese Unterneh- 
men wie alle anderen Netzbetreiber ihre Netzentgelte 
kostenorientiert zu bilden und innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten einen Antrag auf Genehmigung von Gas- 
netzentgelten zu stellen. 

Anlass für viele Überprüfungen waren die Verflechtungen 
zwischen den Netzbetreibem und den Leitungsgesell- 
schaften. Prüfungsschwerpunkte waren weiterhin, neben 


« S. 0.3.1. 


den Schwerpunkten aus den ersten beiden Entgeltgeneh- 
migungsrunden für die VNB und regionalen Femlei- 
tungsnetzbetreiber (regionale FNB), u. a. Dienstleistungs- 
verträge mit verbundenen Unternehmen, Treibgaskosten, 
Lastflusszusagen und die Anerkennung der Betriebsnot- 
wendigkeit des Umlaufvermögens. Bei den großen über- 
regionalen FNB erreicht die Kostensenkung im Durch- 
schnitt bis zu rund 28 Prozent gegenüber den beantragten 
Werten. 

Auf Basis der genehmigungsfähigen Kosfen reichten die 
Netzbetreiber Entgelte ein, die von der Bundesnetzagen- 
tur geprüft und abschließend zum 1 . Oktober 2009 geneh- 
migt wurden. Aufgrund gesetzlich gebotener Anpassun- 
gen in den Preissystemen der überregionalen FNB kommt 
es vereinzelt zu einem überdurchschnittlichen Absinken 
der Entgelte oder auch zu einer Erhöhung der Entgelte an 
einzelnen Ein- oder Ausspeisepunkten. Die erteilten Ge- 
nehmigungen sind bis zum 3 1 . Dezember 2009 befristet 
und bilden die Ausgangsbasis für die Überführung der 
Unternehmen in die Anreizregulierung ab 1. Januar 2010. 
Die Bundesnetzagentur plant, die Festlegungen der Erlö- 
sobergrenze bei den überregionalen FNB bis zum 3 1 . De- 
zember 2009 zu bescheiden. 

3.2.3 Mehrerlösabschöpfung 

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 14. August 
2008 festgestellt, dass für die Nefzbetreiber kein Recht 
darauf besteht, in der Zeit zwischen dem erstmaligen Ge- 
nehmigungsantrag (29. Januar 2006) und der Genehmi- 
gungserteilung zuviel vereinnahmte Erlöse zu behalteM^. 
Die Mehrerlöse werden gemäß den Vorgaben des BGH 
als Differenz zwischen tatsächlichen und zulässigen Erlö- 
sen berechnet. Die Bundesnetzagentur wird nunmehr die 
Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Absatz 1 ARegV 
i. V. m. § 10 GasNEV (periodenübergreifende Saldie- 
rung) analog durchführen. Zur Berechnung der Höhe der 
Mehrerlöse wurden einige untemehmensspezifische Da- 
ten benötigt. Diese waren von den Netzbetreibem mittels 
eines Erhebungsbogens bis Anfang August 2009 zu über- 
mitteln. Aufgmnd der Komplexität und Vielzahl der mit 
der Mehrerlösabschöpfung verbundenen rechtlichen und 
tatsächlichen Fragestellungen, wird die Bundesnetzagen- 
tur zudem die Ermittlung der Mehrerlösbeträge im Rah- 
men eines vereinfachten Mehrerlösabschöpfungsverfah- 
rens anbieten. 

Hierbei werden die Mehrerlöse als Differenz zwischen 
den von den Netzbetreibem gemeldeten Umsatzerlösen 
aus Gasnetzentgelten und den im ersten Entgeltgenehmi- 
gungsbescheid anerkannten Kosten errechnet. Auf diese 
Differenz wird vereinfachend ein Korrekturfaktor von ei- 
nem Drittel angewendet, mit dem allen Aspekten der er- 
gangenen und möglicherweise zukünftig ergehenden 
BGH-Rechtsprechung sowie etwaigen Unsicherheiten im 
Zusammenhang mit der Ermittlung des Mehrerlösbetra- 
ges Rechnung getragen wird. Die Bundesnetzagentur 
wird die beschriebene vereinfachte Ermittlung der Mehr- 


« Vgl. a. 0 . 2.1. 1.3.3. 
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erlöse nur in den Fällen vornehmen, in denen Einverneh- 
men über diese Vorgehensweise besteht. Die Abschöp- 
fung der Mehrerlöse setzt folglich voraus, dass der 
Netzbetreiber zu der von der Bundesnetzagentur auf Ba- 
sis dieser Vereinbarung ergehenden Verpflichtung zur 
Anpassung der kalendepährlichen Erlösobergrenzen ei- 
nen Rechtsmittelverzicht erklärt. 

3.2.4 Netzübergänge gemäß § 26 Absatz 2 
ARegV 

Im Laufe des Jahres 2009 wurden bei der Bundesnetz- 
agentur 21 Anträge auf Übergang von Netzen, Netz- 
zusammenschlüsse oder -aufspaltungen gemäß § 26 
Absatz 2 ARegV gestellt. Hiervon wurden zum gegen- 
wärtigen Stand vier Anträge beschieden. Die Netzbetrei- 
ber zeigen im Antrag nach § 26 Absatz 2 ARegV an, wel- 
cher Erlösanteil dem übergehenden und welcher 
Erlösanteil dem verbleibenden Netzteil zugeordnet wer- 
den soll. Dabei ist durch die Bundesnetzagentur insbeson- 
dere sicherzustellen, dass die Summe beider Erlösanteile 
nicht die insgesamt festgelegte Erlösobergrenze über- 
schreitet. Die Bundesnetzagentur bereitet für zukünftige 
Verfahren einen Leitfaden und einen Erhebungsbogen 
vor. Die Prüfung der Anträge soll hierdurch deutlich ver- 
einfacht werden. 

3.2.5 Erweiterungsfaktor zur Anpassung der 
Erlösobergrenze 

VNB können gern. § 4 Absatz 4 Nummer 1 i. V. m. § 10 
ARegV eine Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund 
der Berücksichtigung eines Erweiterungsfaktors beantra- 
gen. Der Erweiterungsfaktor soll sicherstellen, dass 
Kosten für Erweiterungsinvestitionen, die sich bei einer 
nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des 
Netzbetreibers im Laufe der Regulierungsperiode erge- 
ben, bei der Bestimmung der Erlösobergrenze berück- 
sichtigt werden. Hierfür hat die Bundesnetzagentur einen 
Leitfaden für die Unternehmen bereit gestellt, aus dem 
hervorgeht, unter welchen Voraussetzungen ein Antrag 
gestellt werden kann. Eine nachhaltige Änderung der Ver- 
sorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Absatz 2 
Satz 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in er- 
heblichem Umfang ändern. Des Weiteren wurde von der 
Bundesnetzagentur ein Erhebungsbogen im Internet ver- 
öffentlicht, der die Prüfung der Anträge vereinfachen 
sollte. Bis zum 30. Juni 2009 gingen bei der Bundesnetz- 
agentur 77 Anträge auf Genehmigung eines Erweite- 
rungsfaktors ein. Diese sollen bis Ende des Jahres 2009 
beschieden werden. 

3.2.6 Festlegungen zu weiteren Einzelheiten 
der Entgeltregullerung 

Die nach § 6 Absatz 3 GasNEV über die Anwendung von 
Preisindizes ermittelten Tagesneuwerte haben Bedeutung 
für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen 
gemäß § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 GasNEV von An- 
lagegütem, die vor dem 1. Januar 2006 aktiviert wurden 
(Altanlagen), sowie für die Verzinsung des auf Altanla- 
gen entfallenden betriebsnotwendigen Eigenkapitals ge- 


mäß § 7 GasNEV. Die Bundesnetzagentur legte im Jahr 
2007 Preisindizes fest. 

Des Weiteren wurden im Jahr 2007 Vorgaben für die An- 
träge auf Genehmigung der Gasnetzentgelte festgelegt. 
Basierend auf diesen Festlegungen aus 2007 hat die Bun- 
desnetzagentur auch für die Entgeltverfahren der überre- 
gionalen FNB im Jahr 2008 Vorgaben für die Anträge auf 
Genehmigung der Gasnetzentgelte festgelegt. Daneben 
wurde auch eine Festlegung zu Preisindizes, welche die 
Daten aus der Festlegung 2007 fortschreibt, getroffen. 

Ferner hat die Bundesnetzagentur Vorgaben für die Erhe- 
bung von Daten bei überregionalen FNB zur Ermittlung 
der Effizienzwerte für die erste Regulierungsperiode im 
Rahmen der Durchführung der Anreizregulierung nach 
§§ 21a, 29 Absafz 1 EnWG festgelegt. 

3.2.7 Missbrauchsverfahren zu Netzentgelten 

Ein Missbrauchsantrag nach § 31 EnWG wurde abge- 
lehnt. Zur Überprüfung stand das Verhalten eines Netzbe- 
treibers, der dem Netzkunden im Falle eines gesonderten 
Netzentgelts nicht das im Rahmen der Kosten-ZEntgelt- 
wälzung ermittelte gemischte Durchschnittsentgelt (für 
die Wälzung der Entgelte aller vorgelagerten marktge- 
bietsaufspannenden Netzbetreiber) in Rechnung stellt, 
sondern das Entgelt des vorgelagerten Netzbetreibers, zu 
dem ein Direktleitungsbau hätte realisiert werden können. 

3.2.8 Kostenwälzung Blogas 

Mit der Änderung der GasNEV und GasNZV vom 
12. April 2008 wurde ein Wälzungsmechanismus für 
Kosten aus der Einspeisung von Biogas in Erdgasnetze 
eingeführt. Die durch die Einspeisung von Biogas bei den 
Netzbetreibem verursachten Kosten werden gemäß § 20b 
GasNEV auf alle Netze innerhalb des Marktgebietes um- 
gelegt. Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist 
durch die Vertragspartner'"^ der „Vereinbarung über die 
Kooperation gemäß § 20 Absatz 1 b) EnWG“ in der Fas- 
sung vom 29. Juli 2008 (KOV 111) entwickelt und vertrag- 
lich festgelegt worden. Die Biogaswälzungskosten sind 
demnach - erstmalig ab dem 1 . Januar 2009 - vom markt- 
gebietsaufspannenden Netzbetreiber wie Kosten für die 
Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen zu behan- 
deln und werden damit an die nachgelagerten Netzbetrei- 
ber weitergewälzt. Die Netzbetreiber mit wälzungsfähi- 
gen Biogaskosten meldeten in 2008 Ihre Plankosten für 
die Jahre 2008 und 2009 im Rahmen des Wälzungsme- 
chanismus an die marktgebief saufspannenden Nefzbetrei- 
ber. Parallel zu dieser Meldung übermittelten sie ihre 
Biogaskosten mittels eines Erhebungsbogens an die Bun- 
desnetzagentur. Mit diesen Daten konnte der von den 
marktgebietsaufspannenden Netzbetreibem ausgewiesene 
spezifische Biogaswälzungsbetrag plausibilisiert werden. 
Ende 2009 erfolgen die Meldungen der tatsächlich ange- 
fallenen Kosten des Jahres 2008 sowie der Plankosten für 
das Jahr 2010. 


Betreiber von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen. 
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3.2.9 Qualitätsregulierung im Bereich Gas 

Im Rahmen der Anreizregulierung besteht das Risiko, 
dass die Netzbetreiber die vorgesehriebenen Erlösabsen- 
kungen realisieren, indem sie erforderliehe Investitionen 
in ihre Netze unterlassen und dass es so zu einer Ver- 
schlechterung der Versorgungsqualität kommt. Um dem 
vorzubeugen, sieht die ARegV gemäß §§ 18 bis 21 die 
Einführung einer Qualitätsregulierung vor. Diese soll 
nach § 19 Absatz 2 ARegV für den Gasbereich zur oder 
im Laufe der zweiten Regulierungsperiode eingeführt 
werden. Die Qualitätsregulierung ist über ein Qualitäts- 
element, das Bestandteil der Erlösobergrenzenformel ist, 
umzusetzen. Durch das Qualitätselement erhalten diejeni- 
gen Netzbetreiber, deren Netz im Vergleich zu anderen 
Netzbetreibem eine gute Qualität aufweisen, einen Zu- 
schlag auf die Erlösobergrenze. Netzbetreiber mit ver- 
gleichsweise schlechter Qualität müssen Abschläge in 
Kauf nehmen (Bonus-/Malussystem). 

Die Bundesnetzagentur steht vor der Aufgabe, ein Kon- 
zept für die Ausgestaltung des Qualitätselements zu ent- 
wickeln und dieses umzusetzen. Anwendung kann das 
Qualitätselement gemäß § 19 Absatz 1 ARegV zum einen 
hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit'*^ und zum anderen 
hinsichtlich der Netzleistungsfähigkeit''* finden. Die Bun- 
desnetzagentur hat mit den Vorbereitungen zur Einfüh- 
rung eines Qualitätselementes Gas begonnen. Sie ist an 
grundsätzlichen Untersuchungen zum Thema Netzzuver- 
lässigkeit und Netzleistungsfähigkeit bei Gasversor- 
gungsnetzen beteiligt. Für den Gasbereich wird eine Ein- 
führung des Qualitätselements zum Start der zweiten 
Regulierungsperiode angestrebt. 

3.3 Zugang zu den Verteiler- und 

Fernleitungsnetzen Gas 

3.3.1 Regel- und Ausgleichsenergie 

3. 3. 1.1 „GABI Gas“ (Bilanzierung) 

Die rechtssichere Ausgestaltung eines effizienten Bilan- 
zierungssystems war 2008 ein Schwerpunkt der Netzzu- 
gangsregulierung im Gasbereich. Die bis dahin für die Bi- 
lanzierung angewendeten Regelungen waren nach 
Ansicht aller Marktbeteiligten verbesserungs- und kon- 
kretisierungsbedürftig und stellten nicht die erforderliche 
Diskriminierungsfreiheit sicher. Zudem ergaben sich strit- 
tige Rechtsfragen, wie hinsichtlich der Toleranzen im 
Rahmen des sog. Basisbilanzausgleichs („BBA-Faktor“). 
Er wurde im Jahr 2008 von einigen Transportkunden im 
Rahmen eines besonderen Missbrauchsverfahrens als 
missbräuchlich gerügt. 

Im alten Bilanzierungssystem wurden die Bilanzabwei- 
chungen in allen Marktgebieten stündlich abgerechnet. 


Laut § 19 Absatz 3 ARegV handelt es sich bei der Netzzuverlässig- 
keit um die Fähigkeit des Energieversorgungsnetzes, Energie mög- 
lichst unterbrechungsfrei und unter Einhaltung der Produktqualität zu 
transportieren. 

Die Netzleistungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit des Energiever- 
sorgungsnetzes, die Nachfrage nach der Übertragung von Energie zu 
befriedigen. 


Diese kurze Bilanzierungsperiode stellte ein wesentliches 
Hindernis für Wettbewerbsfortschritte im Gasmarkt dar, 
weil am Markt keine stündlichen Flexibilitätsprodukte 
verfügbar waren, mit denen die Bilanzabweichungen hät- 
ten ausgeglichen werden können. Zwar ist hierzu grund- 
sätzlich der Einsatz von Gasspeichern geeignet, jedoch 
waren die meisten Speicher ausgebucht. Insbesondere 
neue Händler konnten häufig keine Speicherkapazitäten 
buchen, um flexibel auf stündliche Lastschwankungen ih- 
rer Kunden reagieren zu können. Darüber hinaus wurden 
von den Händlern die Unterschiedlichkeit der verschiede- 
nen Marktgebietsregeln und die Höhe der Ausgleichs- 
energiepreise kritisiert. 

Mit einer Festlegung hat die Bundesnetzagentur im Mai 
2008 die Bilanzierung im Gasbereich umfassend neu und 
bundesweit einheitlich geregelt. Seit Beginn des Gaswirt- 
schaftsjahrs am 1. Oktober 2008 gelten neue Bedingun- 
gen für Bilanzkreisverträge im Gassektor. Das seit diesem 
Zeitpunkt geltende „Grundmodell der Ausgleichsleis- 
tungs- und Bilanzierungsregeln im Gassektor“ (GABi 
Gas) behebt die Mängel des vorherigen Systems vor al- 
lem durch die Einführung der Tagesbilanzierung. Für alle 
Bilanzkreisverantwortlichen gilt damit eine deutlich län- 
gere Bilanzierungsperiode. Der Bilanzkreisverantwortli- 
che hat sicherzustellen, dass sich Ein- und Ausspeisungen 
am Ende des Tages decken. Ist dies nicht der Fall, werden 
die Differenzen als Ausgleichsenergie durch den Bilanz- 
kreisnetzbetreiber abgerechnet. Die Basis für die Bestim- 
mung der Ausgleichsenergieentgelte bilden vier Refe- 
renzpreise für Einkauf und Verkauf von Gas an liquiden 
Handelsmärkten: derzeit TTF, NBP, Zeebrugge Hub, Vir- 
tueller Handelspunkt NCG (VHP NCG). Die Entgelte 
werden nach einem Zwei-Preis-Modell gebildet, wonach 
für Überspeisungen niedrigere Vergütungen und für Un- 
ferspeisungen höhere Entgelte anfallen. 

Zur Sicherstellung der Netzintegrität und zur Vermeidung 
von Missbrauch des Systems gilt flankierend zur Tagesbi- 
lanzierung ein „stündliches Anreizsystem“. Ohne dieses 
Anreizsystem könnten Händler z. B. ihre gesamten Gas- 
mengen innerhalb von nur einer Stunde einspeisen, die 
Ausspeisung aber über den ganzen Tag verteilen. Würden 
sich alle Händler so verhalten, würde dadurch die Sicher- 
heit der Gasversorgungsnetze in Frage gestellt. Für stünd- 
liche Bilanz-Abweichungen ist daher ein sog. Strukturie- 
rungsbeitrag zu zahlen. Da für die Belieferung der 
meisten Letztverbraucher sog. Tagesbänder (d. h. 24 glei- 
che Stundenwerte) in die Bilanz eingestellt werden, treten 
stündliche Abweichungen in diesen Fällen allerdings 
nicht auf 

Der Bilanzkreisnetzbetreiber führt ein Umlagekonto für 
Regel- und Ausgleichsenergie. Es dient dazu, die entste- 
henden Kosten und Erlöse aus Regel- und Ausgleichs- 
energie zu verrechnen. Kosten entstehen dem Bilanz- 
kreisnetzbetreiber z. B. durch die Beschaffung von 
Gasmengen, die er für die physische Steuerung der Netze 
(Regelenergie) einsetzen muss. Durch Regelenergie kön- 
nen auch Erlöse generiert werden, z. B. wenn der Bilanz- 
kreisnetzbetreiber die zu viel im Netz enthaltenen Gas- 
mengen auf den Handelsplätzen verkaufen muss. Das 
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Umlagekonto stellt sicher, dass das Regel- und Aus- 
gleichsenergiesystem für den Bilanzkreisnetzbetreiber er- 
gebnisneutral ist, d. h., der Bilanzkreisnetzbetreiber soll 
weder Gewinne mit dem System erwirtschaften können 
noch Defizite selbst tragen müssen. Sollte ein Defizit er- 
wartet werden, wird dieses als Regelenergieumlage den- 
jenigen Bilanzkreisverantwortlichen in Rechnung ge- 
stellt, die Letztverbraucher mit Tagesband beliefern. 

Die Umsetzung der Festlegung „GABi Gas“ war für alle 
Beteiligten ausgesprochen anspruchsvoll. Zudem stellten 
sich zahlreiche Verständnisfragen bei allen Beteiligten. 
Aus diesem Grund hat die Bundesnetzagentur am 3. Sep- 
tember 2008 zu einer Informationsveranstaltung eingela- 
den. Die Veranstaltung richtete sich hauptsächlich an die 
deutschen Netzbetreiber, eine Teilnahme stand jedoch al- 
len Marktteilnehmern offen. Die Veranstaltung sollte 
dazu dienen, die Branche bei der Umsetzung der Vorga- 
ben aus der Festlegung „GABi Gas“ zu unterstützen und 
eine Möglichkeit zu bieten, ungeklärte Fragen an die 
Bundesnetzagentur zu adressieren. Etwa 500 Personen 
haben dieses Angebot der Bundesnetzagentur wahrge- 
nommen. 

Nach Inkrafttreten von GABi Gas hat die Bundesnetz- 
agentur zum 17. Oktober 2008, zum 23. Dezember 2008 
und zum 11. Mai 2009 Mitteilungen zur Festlegung 
„GABi Gas“ auf ihrer Intemetseite veröffentlicht. Diese 
Mitteilungen dienen der Klarstellung bzw. Erläuterung 
von Detailfragen sowie erforderlichen Übergangsmaß- 
nahmen, die in Absprache mit den Marktteilnehmern ent- 
wikkelt wurden. Die Bundesnetzagentur prüft derzeit die 
Umsetzung der Festlegung „GABi Gas“; dies betrifft ins- 
besondere die Überwachung der Veröffentlichungspfiich- 
ten der Bilanzkreisnetzbetreiber sowie die Untersuchung 
und Bewertung der Auswirkungen von „GABi Gas“. 

3. 3. 1.2 Verfahrenseinleitung Hub-Vertrag 

Am 8. Dezember 2008 hatte die Bundesnetzagentur gegen 
die Netzbetreiber bayemets GmbH und E.ON Gastransport 
GmbH ein Missbrauchsverfahren (Az. BK7-08-013) ein- 
geleitet, um zu prüfen, ob und inwieweit die Betroffenen 
im Rahmen des gemeinsamen Marktgebietes NCG durch 
das Angebot von „Hubverträgen über die Nutzung des 
virtuellen Handelspunktes“ ihre Pflichten nach dem 
EnWG und der GasNZV verletzen. Hiervon betroffen 
war insbesondere die NetConnect Germany GmbH & Co. 
KG, die zu dem Verfahren beigeladen wurde. Hinsichtlich 
der E.ON Gastransport GmbH bezog sich die Verfahren- 
seinleitung außerdem auf solche Hubverträge, die für das 
Marktgebiet L-Gas galten. 

ln den jeweiligen Marktgebieten wurde die Übertragung 
von Gasmengen am virtuellen Handelspunkt ausschließ- 
lich auf der Grundlage von Hubkonten ermöglicht. Dage- 
gen wurden die physische Belieferung und physische Ein- 
speisung auf der Basis von regulären Bilanzkreiskonten 
abgewickelt. Folglich mussten Unternehmen, die sowohl 
Handelsgeschäfte ohne physische Belieferung als auch 
mit physischer Belieferung abwickeln wollten, zwei Ver- 
träge abschließen: einen Hubvertrag und einen Bilanz- 
kreis vertrag. 


Im Rahmen des Verfahrens haben die betroffenen Netzbe- 
treiber ein Konzept zur Neuordnung des virtuellen Punk- 
tes im NCG-Marktgebiet bzw. EGT^^^-L-Gas-Marktgebiet 
vorgelegt. Im Anschluss konnten die betroffenen Bilanz- 
kreisverantwortlichen bzw. Hubvertragskunden in einer 
Konsultationsrunde Stellung hierzu nehmen; die Beibe- 
haltung von Hub-Verträgen wurde durchweg abgelehnt. 
Im weiteren Verfahrensablauf kündigten die Betroffenen 
und die NCG-Betreiber an, in dem - ab dem 1. Oktober 
2009 erweiterten - NCG-Marktgebiet sowie dem Markt- 
gebiet L-Gas die Übertragung von Gasmengen am 
virtuellen Handelspunkt ausschließlich im Wege der 
Übertragung von Gasmengen zwischen Bilanzkreisen an- 
zubieten. Nachdem diese Zusage umgesetzt wurde, 
konnte das Verfahren eingestellt werden. 

3.3.2 „GeLi Gas“ (Lieferantenwechsel) 

Die Möglichkeit zum Wechsel des Gaslieferanten ist eine 
entscheidende Voraussetzung für die Belebung des Wett- 
bewerbs der Anbieter. Um den Prozess des Lieferanten- 
wechsels massengeschäftstauglich und für alle Beteilig- 
ten transparent zu machen, wurden seine Abläufe durch 
die Bundesnetzagentur am 20. August 2007 rechtsver- 
bindlich festgelegt. Ebenso wurde der Austausch der er- 
forderlichen Informationen in einem einheitlichen elek- 
tronischen Datenformat festgelegt. Seit dem 1. August 
2008 ist das System „GeLi Gas“ für alle Betroffenen ver- 
pflichtend. 

Netzbetreiber, die sich mit der Umsetzung dieser Festle- 
gung noch im Rückstand befanden, wurden durch die 
Bundesnetzagentur angehört und aufgefordert, über den 
Fortgang ihrer Umsetzungsarbeiten regelmäßig zu berich- 
ten. Erhebliche Umsetzungsdefizite, die zur Androhung 
der Festsetzung eines Zwangsgeldes führten, wurden in 
zwei Fällen festgestellt. Im Dezember 2008 musste bei ei- 
nem Unternehmen dieses Zwangsgeld schließlich auch 
festgesetzt werden. Ansonsten wurde durch die übrigen 
Unternehmen bis zum Jahresende 2008 eine vollständige 
Umsetzung der „GeLi Gas“ mitgeteilt. 

Für 2008 gaben nahezu alle VNB (97,0 Prozent) und 

89.5 Prozent der FNB gegenüber der Bundesnetzagentur 
an, die grundsätzliche Möglichkeit zu haben, Lieferanten- 
wechselverfahren durchzuführen. Gegenüber dem Vor- 
jahr ist hier bei den VNB ein gleichbleibender Anteil zu 
verzeichnen, wohingegen der Anteil bei den FNB rück- 
läufig ist. Lediglich ein VNB und keiner der FNB gaben 
an, keine Lieferantenwechsel abwickeln zu können. 
Keine Angaben machten 2,9 Prozent der VNB sowie 

10.5 Prozent der FNB. 

Die im Jahr 2008 bei VNB insgesamt durchgeführten 
352.587 Lieferantenwechselverfahren von Letztverbrau- 
chem lassen sich nach verschiedenen Verfahrensarten dif- 
ferenziert angeben. Die Verteilung der Gesamtanzahl an 
Lieferantenwechselverfahren auf die Verfahrensarten 
zeigt Abbildung 2. 


“t’ EGT E.ON Gastransport. 
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Abbildung 2 

Anteil durchgeführter Verfahren nach Verfahrensart an Gesamtverfahren hei Letztverhrauchern 

(V erteilernetzhetreiher) 



2006 2007 2008 


■ Ge Li Gas 

■ unternehmensindividuell nach § 37 GasNZV 

■ Beistellung 
□ Sonstige 


Gegenüber den Vorjahren zeigt das Jahr 2008, dass die 
Mehrheit der Wechselverfahren (83,5 Prozent) nach den 
Bedingungen der „GeLi Gas“ abgewickelt wurde. Dem- 
gegenüber sank die Zahl der nach den Grundsätzen der 
§37 GasNZV durchgeführten Verfahren von 52,2 Pro- 
zent (2007) auf 15,0 Prozent (2008). Hierbei handelt es 
sich um unternehmensindividuelle Verfahren, die nicht 
die Anforderungen an eine Standardisierung und eine 
größtmögliche Automatisierung erfüllen, wie sie „GeLi 
Gas“ vorsieht. Auch die Verfahren der Kategorie „Son- 
stige“ (z. B. Lieferantenwechsel nach Verbändevereinba- 
rung IPO) sind mit einem Anteil von 1,5 Prozent stark 
rückläufig. Die Beistellung ist als Verfahrensart praktisch 
bedeutungslos. 

Zusammenfassend ist in Bezug auf die Arten der Liefe- 
rantenwechselverfahren festzustellen, dass der Großteil 
der VNB das geforderte standardisierte Abwicklungsver- 
fahren umsetzt. Dennoch zeigen die Zahlen zu den noch 
nach untemehmensindividuellen Kriterien abgewickelten 
Wechselverfahren, dass die Umstellung auf die Prozess- 
standards nach „GeLi Gas“ in 2008 durch die Unterneh- 
men noch nicht vollständig abgeschlossen war, und dies 
trotz der Tatsache, dass der bereits am 20. August 2007 
erlassene Beschluss zu „Geh Gas“ die Umsetzung seiner 
Vorgaben erst zum 1 . August 2008 verpflichtend gemacht 
und damit den betroffenen VNB ein Jahr für die erforder- 
lichen Vorbereitungsmaßnahmen eingeräumt hatte. Wie 
angeführt, wurden daher in mehreren Fällen durch die 
Bundesnetzagentur Vollstreckungsverfahren eingeleitet. 


Verbändevereinbamng II (Erdgas) vom 3. Mai 2002. 


3.3.3 Gasmarktgebiete 

3.3. 3.1 Entwicklung der Marktgebiete 

Die Reduzierung der Gasmarktgebiete in Deutschland hat 
im Zeitraum 2008 bis 2009 erhebliche Fortschritte ge- 
macht. Ausgehend von einer Reduzierung auf 14 Markt- 
gebiete zum Ende des Jahres 2007, die insbesondere 
durch untemehmensinteme Maßnahmen erzielt werden 
konnte, war ab dem Jahr 2008 durch verstärkte unterneh- 
mensübergreifende Kooperationsbemühungen eine wei- 
tere Reduzierung möglich. So erfolgte die Zusammenle- 
gung der H-Gas-Marktgebiete von bayernets GmbH 
(bayemets) und E.ON Gastransport GmbH (E.ON 
Gastransport) zum gemeinsamen Marktgebiet NCG zum 
1. Oktober 2008. Ferner ordnete sich die Gas-Union 
Transport GmbH & Co. KG (Gas-Union Transport) zum 
gleichen Zeitpunkt als nachgelagerter Netzbetreiber den 
Marktgebieten der NCG und Wingas Transport GmbH & 
Co. KG (Wingas Transport) zu, wodurch ihr bislang ei- 
genständiges Marktgebiet entfiel. Damit bestanden zum 
1. Oktober 2008 insgesamt noch zwölf Marktgebiete, da- 
von sieben im H-Gas- und fünf im L-Gas-Bereich. Im 
LGas-Bereich hatten die marktgebietsaufspannenden 
Netzbetreiber zunächst weitere Zusammenlegungen zum 
1. Oktober 2008 angekündigt. Dieser Termin wurde je- 
doch nicht eingehalten, ohne dass überzeugende Gründe 
ersichtlich waren. Da die weitergehende Verminderung 
der Marktgebiete im L-Gas-Bereich somit nicht länger 
auf freiwilliger Basis durchsetzbar erschien, entschloss 
sich die Bundesnetzagentur am 22. August 2008, gegen 
die betroffenen Netzbetreiber von Amts wegen ein Miss- 
brauchsverfahren (§ 30 EnWG i. V. m. § 20 Absatz Ib 
EnWG) bzw. Verfahren zur Zusammenlegung der Teil- 
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netze/Marktgebiete (§§ 65 EnWG, 6 Absatz 4 Satz 6 Gas- 
NZV) einzuleiten. Dieses richtete sich gegen folgende 
Unternehmen: 

- RWE Transportnetz Gas GmbH (RWE Transportnetz 
Gas), Rechtsvorgängerin der Thyssengas GmbH 
(Thyssengas) 

- E.ON Gastransport GmbH (E.ON Gastransport), 

- Erdgas Münster Transport GmbH & Co. KG (Erdgas 
Münster Transport), 

- EWE Netz GmbH (EWE Netz) und 

- Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 
(Gasunie Deutschland Transport Services). 

Während des laufenden Verfahrens legten die Unterneh- 
men Erdgas Münster Transport, EWE Netz und Gasunie 
Deutschland Transport Services zum 1. April 2009 ihre 
L-Gas-Marktgebiete zusammen und gründeten die ge- 
meinsame Marktgebietsgesellschaft Aequamus GmbH 
(Aequamus). Das Verfahren gegen diese Unternehmen 
wurde daher zum 15. Mai 2009 mit der Auflage einge- 
stellt, Verhandlungen mit der RWE Transportnetz Gas 
und der E.ON Gastransport zur Aufnahme in das gemein- 
same Marktgebiet aufzunehmen bzw. fortzuführen. Durch 
diese weitere Zusammenlegung sank die Zahl der Markt- 
gebiete zum 1 . April 2009 auf zehn. Das Verfahren gegen 
die Netzbetreiber Thyssengas und E.ON Gastransport ist 
weiterhin anhängig. 

Ferner wurden im Mai 2009 die vertraglichen Grundlagen 
geschaffen, um das H-Gas-Marktgebiet von Gasunie 
Deutschland Transport Services, DONG Energy Pipelines 
GmbH und StatoilHydro Deutschland GmbH (ehemals 
Marktgebiet H-Gas Norddeutschland) mit den Markt- 
gebieten von ONTRAS - VNG Gastransport GmbH 
(ONTRAS - VNG Gastransport) und Wingas Transport 
zusammenzulegen. Das neue Marktgebiet trägt den Na- 
men „Gaspool“. Für die Aufgaben des Bilanzkreisma- 
nagements wurde die Gesellschaft „GASPOOL Balan- 
cing Services GmbH“ gegründet. Die Kooperation wurde 
zum 1 . Oktober 2009 realisiert. Eine weitere Zusammen- 
legung zum 1 . Oktober 2009 ist von den marktgebietsauf- 
spannenden Netzbetreibem für die H-Gas-Marktgebiete 
der NCG (bayemets und E.ON Gastransport), der GVS 
Netz GmbH (GVS Netz)/Eni Gas Transport Deutschland 
S. p. A (Eni D) und der GRTgaz Deutschland GmbH 
(GRTgaz Deutschland) vollzogen worden (einheitlich als 
Marktgebiet NCG). Die Anzahl der Marktgebiete verrin- 
gert sich damit auf aktuell insgesamt sechs, d. h. jeweils 
drei im H-Gas- und L-Gas-Bereich: 

H-Gas Marktgebiete 

- GASPOOL 

- Thyssengas H-Gas, Nachfolgerin der RWE H-Gas 

- NCG 

L-Gas Marktgebiete 

- Aequamus 

- E.ON Gastransport L-Gas 

- Thyssengas L-Gas, Nachfolgerin der RWE L-Gas. 


3.3. 3.2 Freiwillige Selbstverpflichtung/ 
Lastflusszusagen 

Mit der Reduzierung der Gasmarktgebiete in Deutschland 
geht der Wegfall von Marktgebietsgrenzen zwischen den 
beteiligten Netzen einher. Hierdurch kann es jedoch im 
Einzelfall zu technischen Problemen bei der Erfüllung der 
bestehenden frei zuordenbaren Kapazitätsverträge kom- 
men, da die freie Zuordenbarkeit dann für ein größeres 
Nefzgebiet gilt. Lastflusszusagen, die der Netzbetreiber 
von Transportkunden einholt, sollen auf Anforderung des 
Netzbetreibers gerade an den engpassgefährdeten Punk- 
ten je nach dem aktuellen Befüllungsstand der betroffe- 
nen Netze eine Steigerung oder Reduzierung der physi- 
schen Gasflüsse gewährleisten, um so die Netzstabilität 
im gesamten Marktgebiet dauerhaft zu gewährleisten. 
Diese Lastflusszusagen sichern folglich hinreichende 
Verbindungskapazitäten zwischen den Teilbereichen des 
neuen Marktgebiets ab, verringern an physischen Engpäs- 
sen den Gasstrom und leisten somit einen wichtigen Bei- 
trag dafür, eine mögliche Reduzierung der bis dahin in 
den Teilbereichen besfehenden frei zuordenbaren Kapazi- 
fäten im nun größeren Marktgebief zu vermeiden. Die 
Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 10. August 
2009 die Voraussetzungen für die Anerkennung von Kos- 
ten für Lastflusszusagen im Rahmen der Marktgebiets- 
kooperation NCG geschaffen. Der Kooperationspartner 
bayemets hatte sich gegenüber der Bundesnetzagentur 
verbindlich zur Einhaltung fest umrissener Gmndsätze 
für die Ermittlung und Beschaffung der für die Markt- 
gebietskooperation zwingend notwendigen Lastflusszu- 
sagen verpflichtet. Diese Selbstverpflichtung hat die 
Bundesnetzagentur als Gmndlage einer wirksamen Ver- 
fahrensreguliemng anerkannt. Die entsprechenden Kos- 
ten gelten damit im Rahmen der Anreizreguliemng als 
dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten. Mit ihrer freiwilli- 
gen Selbstverpflichtung hat sich die bayemets zu einer 
marktorientierten, diskriminierangsfreien und transparen- 
ten Beschaffung dieser Lastflusszusagen verpflichtet. Es 
wird regelmäßig öffentliche Ausschreibungen geben, an 
denen sich alle Anbieter beteiligen können, die entspre- 
chende Zusagen mit Wirkung auf das Netz der bayemets 
abgeben können. Fortlaufende Dokumentationspflichten 
für die Bestimmung der Erforderlichkeit stellen zudem si- 
cher, dass nur solche Lastflusszusagen beschafft werden, 
die der Engpassbeseitigung im Rahmen der Marktgebiets- 
kooperation dienen. Diese Daten werden der Bundesnetz- 
agentur regelmäßig übermittelt. 

Im Zuge der Zusammenlegung der Marktgebiete von GVS 
Netz/Eni D, GRTgaz und NCG zum 1. Oktober 2009 sind 
weitere Verfahren anhängig, welche ebenfalls in eine frei- 
willige Selbstverpflichtung der GVS Netz/Eni D und GRT- 
gaz münden und Ausschreibungen für Lastflusszusagen 
nach sich ziehen werden. 

3.3.4 Kapazitätsmanagement 

ln den deutschen und europäischen Gasnetzen ist an vie- 
len Stellen ein Mangel an buchbaren Transportkapazitä- 
ten zu verzeichnen. Offensichtlich sind die bestehenden 
Bewirtschaftungsverfahren derzeit nicht geeignet, diese 
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problematische Situation zu entschärfen. Vor diesem Hin- 
tergrund hat sich die Bundesnetzagentur in den vergange- 
nen zwei Jahren sowohl im nationalen als auch im inter- 
nationalen Bereich intensiv mit der Entwicklung von 
Eckpunkten für ein neues Kapazitätsbewirtschaftungssys- 
tem beschäftigt. Ziel ist es, die Nutzbarkeit der bestehen- 
den Infrastruktur zu verbessern, den Zugang zu festen 
Kapazitäten zu erleichtern und kurzfristige Gashandels- 
geschäfte zu ermöglichen. Dadurch soll die Liquidität der 
Handelspunkte weiter gestärkt und die Integration an- 
grenzender Gasmärkte aktiv voran getrieben werden. 

Im internationalen Bereich sollen diese Überlegungen in 
europäische Leitlinien münden. Im nationalen Bereich 
sollen im Rahmen des geltenden Rechts Verbesserungen 
im Bereich der Kapazitätsallokation und des Engpass- 
managements herbeigeftihrt werden, um insbesondere 
Engpässe an den Grenzkoppelpunkten und den Marktge- 
bietsgrenzen zu reduzieren. Im Jahr 2008 wurden Grund- 
fragen, mögliche Konzepte und Ansatzpunkte zunächst 
intern diskutiert. Am 1 . April 2009 erfolgte die Präsenta- 
tion der ersten Ansatzpunkte gegenüber den Marktteil- 
nehmern im Rahmen eines Workshops. Das dort bereits 
angekündigte Eckpunktepapier zur Neugestaltung des 
Kapazitätsmanagements im deutschen Gasmarkt wurde 
Ende Mai 2009 veröffentlicht und zur Konsultation ge- 
stellt. Zentrale Aspekte dieses Eckpunktepapiers betref- 
fen: 

- die Standardisierung der Kapazitätsprodukte 

- die Ausgestaltung von transparenten und diskriminie- 
rungsfreien Vergabeverfahren 

- die dynamische Kapazitätsberechnung und die Mög- 
lichkeit der Überbuchung im Zusammenspiel mit der 
Gewährung des Kapazitätsrückkaufs 

- die Etablierung eines Day-Ahead-Kapazitätsmarktes. 

Auf Basis der Ergebnisse der Konsultation werden die 
Grundpfeiler für das Kapazitätsbewirtschaftungssystem 
erstellt, die dann in eine Festlegung durch die Bundes- 
netzagentur münden sollen. 

3.3.5 Veröffentlichungspflichten 

3. 3. 5.1 Einschränkung von Veröffentlichungs- 
pflichten (3-Minus-Regel) 

Nach Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1775/ 
2005 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erd- 
gasfernleitungen („FemleitungsVO“) kann ein FNB die 
zuständige Behörde um die Genehmigung zur Einschrän- 
kung der Veröffentlichung für Ein- und Ausspeisepunkte 
seines Netzes ersuchen, wenn er der Ansicht ist, aus 
Gründen der Vertraulichkeit nicht zur Veröffentlichung 
aller erforderlichen Daten für die betreffenden Punkte be- 
rechtigt zu sein. Eine solche Genehmigung wird aber 
nicht erteilt, wenn drei oder mehr Netznutzer Kapazität 
an demselben Punkt kontrahiert haben (sog. „Drei-Mi- 
nus-Regel“). 

Bei der Bundesnetzagentur sind in dem Zeitraum 2007/ 
2008 insgesamt zehn Anträge auf Einschränkung der Ver- 


öffentlichung gemäß Artikel 6 Absatz 5 FemleitungsVO 
eingegangen, von denen einer zurückgenommen worden 
ist. Alle Anträge wurden im Sommer 2008 abschließend 
beschieden, alle Beschlüsse haben Bestandskraft erlangt. 

Die FNB hatten für insgesamt 216 Punkte die Einschrän- 
kung der Veröffentlichung von Informationen über Kapa- 
zitäten (maximale technische, gebuchte und freie Kapazi- 
tät), Dmckanfordemngen, historische monatliche Höchst- 
und Mindestauslastungsraten und/oder jährliche durch- 
schnittliche Lastflüsse beantragt. Die Entscheidungen 
folgten den im Dezember 2007 veröffentlichten Entschei- 
dungsgmndsätzen zu Anträgen nach Artikel 6 Femlei- 
tungsVO. Danach kommt eine Genehmigung nur in Be- 
tracht, wenn das Geheimhaltungsinteresse des bzw. der 
Transportkunden an dem betroffenen Punkt das Interesse 
der Allgemeinheit an der Veröffentlichung überwiegt. Die 
Bundesnetzagentur hat nach diesem strengen Maßstab 
nur für 85 der beantragten Punkte eine Einschränkung der 
Veröffentlichung genehmigt. Entgegen den inhaltlich sehr 
weitgehenden Anträgen bleiben aber auch bei diesen 
Punkten wesentliche Informationen veröffentlichungs- 
pflichtig. Alle Genehmigungen waren maximal bis zum 
30. September 2009 befristet. Zum neuen Gaswirtschafts- 
jahr sind bei der Bundesnetzagentur bisher drei Anträge 
eingegangen. 

3.3. 5.2 Verteilernetzbetreiber 

Das EnWG und die nachgelagerten Verordnungen Gas- 
NZV, GasNEV und NDAV fordern die Veröffentlichung 
verschiedener Daten explizit im Internet. Der Umset- 
zungsstand dieser gesetzlichen Pflichten wurde durch die 
Bundesnetzagentur bei allen VNB Gas ihres Zuständig- 
keitsbereiches umfassend untersucht. Hierbei spielten 
insbesondere Auffindbarkeit und Aktualität eine wichtige 
Rolle. Wurden diesbezügliche Mängel festgestellt, so er- 
ging an die betroffenen Unternehmen die Auffordemng 
zur zeitnahen Behebung dieser Defizite^'. Insgesamt 
wurde dadurch eine deutliche Verbessemng im Bereich 
der gesetzlichen Veröffentlichungspflichten erreicht und 
somit ein entscheidender Beitrag zur Sicherstellung eines 
wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs geleistet. 
Die Überwachung der Umsetzung bestehender und zu- 
künftiger Veröffentlichungspflichten wird für die Bundes- 
netzagentur auch weiterhin eine fortlaufende Aufgabe 
sein. 

3.3.6 Ausnahmegenehmigungen neue 
Infrastrukturen 

Nach der Ausnahmeregelung des § 28a EnWG (Neue In- 
frastrukturen) kann für Verbindungsleitungen zwischen 
Deutschland und anderen Staaten, ENG- oder Speicher- 
anlagen sowie für bestimmte Kapazitätsaufstockungen 
vorhandener Infrastrukturen befristet eine Freistellung 
von der Zugangs- und Entgeltregulierung gewährt wer- 


So war in Einzelfallen noch nicht einmal eine Intemetseite eingerich- 
tet worden. Elementare Pflichten wie die zur Veröffentlichung der 
Netzzugangsentgelte werden nunmehr ausnahmslos umgesetzt. 
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den. Voraussetzung ist, dass die gesetzlichen, vom An- 
tragsteller nachzuweisenden Anforderungen erfüllt sind. 
Neben einer Verbesserung des Wettbewerbs und der Ver- 
sorgungssicherheit verlangt § 28a EnWG u. a. das Vorlie- 
gen eines so hohen Investitionsrisikos, dass die Investi- 
tion ohne eine Ausnahmegenehmigung nicht getätigt 
werden würde. 

Im Jahre 2008 sind bei der Bundesnetzagentur zwei An- 
träge gemäß § 28a EnWG eingereicht worden. Antrag- 
steller waren die OPAL NEE Transport GmbH und die 
E.ON Ruhrgas Nord Stream Anbindungsleitungsgesell- 
schaft mbH. Beide Anträge betrafen die neuen Leitungs- 
projekte OPAL und NEE zur landseitigen Fortführung der 
geplanten Ostseepipeline (Nord Stream) ab Greifswald. 
Die OPAL soll von Greifswald bis nach Tschechien in der 
Nähe von Brandov verlaufen, die NEE von Greifswald 
bis nach Rehden in Niedersachsen. Am 20. November 
2008 fand zu den Anträgen eine öffentliche mündliche 
Verhandlung statt, in der die tatsächlichen und rechtlichen 
Grundlagen für eine mögliche Ausnahme umfassend er- 
örtert wurden. Vor Erlass ihrer Entscheidung hat die Bun- 
desnetzagentur gemäß § 58 EnWG auch das Einverneh- 
men mit dem Bundeskartellamt hergestellt und zudem die 
in Artikel 22 der Richtlinie 2003/55/EG (Gas) vorgese- 
hene Konsultation der anderen betroffenen Mitgliedstaa- 
ten durchgeführt. Mit Beschlüssen vom 25. Februar 2009 
(Az. BK7-08-009 und BK7-08-010) hat die Bundesnetz- 
agentur die OPAL für den Zeitraum von 22 Jahren ab In- 
betriebnahme weitestgehend von der Netzzugangs- und 
Entgeltregulierung ausgenommen, verbunden mit ergän- 
zenden Auflagen. Die Freistellung der OPAL gilt ledig- 
lich für solche Gastransporte, mit denen das Gas aus der 
Nord Stream-Leitung unmittelbar in Richtung Süden bis 
nach Tschechien weitergeleitet wird. Nicht von der Aus- 
nahme umfasst sind inländische Transporte sowie mögli- 
che Gegenstromtransporte von Tschechien nach Deutsch- 
land. Für die NEE wurden die Anträge vollständig 
abgelehnt, da sie eine rein nationale Leitung darstellen 
würde, für die es keine Ausnahme geben kann. 

Mit Beschlüssen vom 7. Juli 2009 hat die Bundesnetz- 
agentur die Entscheidungen vom 25. Februar 2009 nach 
Maßgabe der Stellungnahme der Europäischen Kommis- 
sion vom 12. Juni 2009 um eine zusätzliche Wettbe- 
werbsauflage ergänzt. 

3.3.7 Zugang zu Biogaseinspeisungsanlagen 

Das Interesse von Unternehmen an der Einspeisung von 
Biogas in das Erdgasnetz ist in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. Dies zeigt sich insbesondere in der wachsen- 
den Anzahl von Netzzugangsbegehren für Biogasaufbe- 
reitungsanlagen. Erstmalig wurde im Rahmen des Moni- 
toring 2009 der Bundesnetzagentur eine Sonderbefragung 
zum Thema „Aktuelle Entwicklungen im Bereich Bioga- 
seinspeisung“ durchgefuhrt. Der Rechtsrahmen, der die 
Biogaseinspeisung in Erdgasnetze regelt, ist seit dem 
12. April 2008 im neuen Teil 11a der GasNZV kodifi- 
ziert. Darin ist das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2020 
Erdgas i. H. v. 6 Mrd. m^ (2030: 10 Mrd. m^) durch Bio- 
gas zu substituieren. Hierzu sieht die GasNZV privile- 


gierte Zugangs- und Transportbedingungen zum bzw. in 
das/die Erdgasnetz/e vor. Weiterhin haben die Netzbetrei- 
ber den Biogaseinspeisem einen erweiterten Jahresbilanz- 
ausgleich zu verbilligten Konditionen zu gewähren. Für 
die Einspeisung von Biogas gewähren die Netzbetreiber 
eine druckstufenunabhängige Vergütung für die Vermei- 
dung von Netzentgelten, da es sich um eine dezentrale 
Einspeisung handelt. Im Vergleich zu anderen europäi- 
schen Staaten ist damit Deutschland führend, was die Re- 
gulierung der Biogaseinspeisung in Erdgasnetze betrifft, 
da es in anderen EU- Staaten bisher keine vergleichbaren 
gesetzlichen Regelungen gibt. 

Im Jahr 2008 entfielen von insgesamt 309 Netzzugangs- 
begehren etwa zwei Drittel auf VNB, ein Drittel auf FNB. 
ln acht Fällen wurde der Netzzugang aufgrund nicht kom- 
patibler Gasqualität verweigert. Darüber hinaus haben 
insgesamt 26 Großhändler bzw. Lieferanten ein Netzzu- 
gangsbegehren für Biogas gestellt. Das gesamte Einspei- 
sevolumen lag im Jahr 2008 bei 42 Mio. m^ Biogas 
(0,26 Prozent im Vergleich zur inländischen Gasförde- 
rung), bei einer durchschnittlichen Einspeisekapazität 
von 510 mVh. 

Da im Zusammenhang mit der Biogaseinspeisung in Erd- 
gasnetze noch einige Fragen des Netzanschlusses und im 
Bereich der Netzentgelte offen sind, hat die Bundesnetz- 
agentur eigens dafür einen Arbeitskreis eingerichtet, der 
in enger Abstimmung mit den Landesregulierungsbehör- 
den Lösungen erarbeitet. Auch wird der durch den 
BDEW, den Fachverband Biogas und den Bundesverband 
Neuer Energieanbieter (bne) initiierte Bilanzierungsleit- 
faden für Biogas durch die Bundesnetzagentur moderie- 
rend begleitet. 

3.3.8 Versorgungszuverlässigkeit 

Alle Betreiber von Gasversorgungsnetzen nach § 3 Num- 
mer 6 EnWG sind gemäß § 52 Satz 1 EnWG verpflichtet, 
bis zum 30. Juni eines Jahres alle in ihrem Netz aufgetre- 
tenen Versorgungsunterbrechungen des Vöijahres in ei- 
nem Bericht an die Bundesnetzagentur zu melden. Die 
meldepfiichtigen Daten zu den Versorgungsunterbrechun- 
gen umfassen gemäß § 52 Satz 2 EnWG mindestens die 
für die Beschreibung einer Versorgungsunterbrechung 
wesentlichen Größen wie Zeitpunkt, Dauer, Ausmaß und 
Ursache (Anlass) einer Versorgungsunterbrechung. 

Anders als für Elektrizitätsversorgungsnefze existieren 
für den Bereich Versorgungszuverlässigkeit von Gasver- 
sorgungsnetzen derzeit noch keine international etablier- 
ten Standards. Aus diesem Grunde wurden in enger 
Konsultation und Abstimmung mit den betroffenen Ver- 
bänden der Gaswirtschaft Vorgaben ermittelt und defi- 
niert. ln den vergangenen zwei Berichtsjahren wurden sie 
bereits zu einem großen Teil von den Gasnetzbetreibem 
erprobt, fortlaufend an die speziellen Marktgegebenhei- 
ten und Bedürfnisse der Gaswirtschaft angepasst und ha- 
ben sich bislang bewährt. 

Die Bundesnetzagentur hat am 17. Dezember 2008 eine 
Allgemeinverfügung mit Vorgaben zur formellen Gestal- 
tung des Berichts nach § 52 Satz 1 EnWG veröffentlicht. 
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Danach bezeichnet eine Versorgungsunterbrechung eine 
Abweichung des Vorgangs „Gasversorgung“ von seinem 
festgelegten oder geplanten Verlauf, die eine spürbare 
Auswirkung für den Letztverbraucher verursacht und von 
der der Netzbetreiber Kenntnis erlangt. Aus den Meldun- 
gen der Versorgungsunterbrechungen können die interna- 
tional existierenden Größen der Versorgungszuverlässig- 
keit von Energieversorgungsnetzen berechnet werden. 

Die Versorgungszuverlässigkeit beschreibt die Fähigkeit 
des Energieversorgungsnetzes, Energie möglichst unter- 
brechungsfrei und unter Einhaltung der Produktqualität 
zu transportieren. Die Kenngröße Nichtverfügbarkeit Qu, 
oder auch SAIDI (System Average Interruption Duration 
Index) genannt, ist dabei die gängigste und am häufigsten 
verwendete Größe zur Beschreibung der Versorgungszu- 
verlässigkeit. Über diesen Wert werden europäische und 
internationale Vergleiche bezüglich der Versorgungssi- 
cherheit gezogen. Die Nichtverfügbarkeit Qu beschreibt 
die durchschnittliche Dauer innerhalb eines Jahres, in der 
ein Kunde von einer Versorgungsunterbrechung betroffen 
ist. 

Es haben alle Gasnetzbetreiber ihren Bericht entspre- 
chend der vorgenannten Verfügung bei der Bundesnetz- 
agentur eingereicht. Nach einer ersten Durchsicht der Be- 
richte ergibt sich ein Durchschnittswert von etwa einer 
Minute als SAIDI-Wert der durchschnittlichen Gasver- 
sorgungsunterbrechung pro Kunde und Jahr. Unfälle und 
Unterbrechungen auf der Femleitungsebene führen oft- 
mals zu großflächigen Ausfällen auf der Verteilemefz- 
ebene. Im Jahr 2008 gab es auf der Femleitungsebene in 
Deutschland keinen Ausfall mit Auswirkungen auf die 
Verteilemetzebene. Somit waren die Gasversorgungsun- 
terbrechungen besonders gering. Die deutschen Gasnetze 
sind im internationalen Vergleich - soweit ersichtlich - 
unter den sichersten und zuverlässigsten Netzen der Welt 
anzusiedeln. 

3.4 Untersuchung der Lieferunterbrechung 

im Januar 2009 („Gaskrise“) 

3.4.1 Sachverhait 

Im Winter 2008/09 kam es auf Grand von unterschiedli- 
chen Auffassungen über Schulden und Preise für Gaslie- 
ferangen zwischen der Ukraine und Russland zu Verwer- 
fungen. Die rassische Gazprom reduzierte ab dem 
4. Januar 2009 die Gaslieferangen an die Ukraine stufen- 
weise und warf Naftogaz vor, für Wesfeuropa bestimmtes 
Gas aus den Transitleitungen abzuzweigen. Ab dem 7. Ja- 
nuar 2009 kam es zu einer Lieferanterbrechung an die 
Ukraine, so dass kein Gas mehr eingespeist wurde. 
Betroffen von dieser Maßnahme war ebenfalls der Grenz- 
koppelungspunkt Waidhaus an der deutsch-tschechi- 
schen Landesgrenze, an dem über die Ukraine kommen- 
des rassisches Erdgas nach Deutschland eingespeist wird, 
sowie an dem deutsch-österreichischen Grenzkoppe- 
lungspunkt Oberkappel. Der Gasstreit endete mit einer 
Einigung zwischen Russland und der Ukraine und der 
Wiederaufnahme des Gastransits durch die Ukraine am 
20. Januar 2009. 


3.4.2 Vorgehen und Ergebnisse 

Die Bundesnetzagentur hat im April 2009 im Zusammen- 
hang mit dem Monitoring 2009 eine Datenerhebung der 
Lastfiussprotokolle samt Buchungs- und Nominierangs- 
ständen aller marktgebietsaufspannenden Netzbetreiber 
an Grenzübergangspunkten sowie der Speicherstandsent- 
wicklungen für einen Zeitraum von sechs Wochen durch- 
geführt. Außerdem wurde ein Fragenkatalog an die be- 
troffenen Netzbetreiber übermittelt, der Aufschluss über 
das Verhalten der Transportkunden und die getroffenen 
Maßnahmen der Netzbetreiber geben sollte. Die Ergeb- 
nisse der Untersuchungen hat die Bundesnetzagentur als 
Bericht im Internet veröffentlicht^^ p)er Bericht dient 
dazu, die Auswirkungen der Gaskrise auf die deutschen 
Netze und Speicher darzustellen, insbesondere auf die 
Speicherfüllstandsentwicklungen, zu analysieren, welche 
Maßnahmen zur Lösung der Krise angewandt wurden 
und soweit möglich Schlussfolgerungen für zukünftige 
Gaskrisen zu ziehen. 

Die Auswertungen der erhobenen Informationen zeigen, 
dass diese emstzunehmende Situation, zwar mit erhebli- 
chen Anstrengungen der Netz- und Speicherbetreiber so- 
wie der Gashändler, im Ergebnis jedoch ohne Probleme 
für die Verbraucher gelösf werden konnte. Zudem konnte 
über eine physikalische Flussumkehr im Südosten 
Deutschlands in großem Umfang eine erweiterte Versor- 
gung der von der Krise besonders betroffenen südosteuro- 
päischen Staaten realisiert werden. Möglich wurde dies 
durch eine starke Erhöhung der Ausspeicherung von Gas 
aus deutschen Speichern sowie leicht erhöhte Importe aus 
dem Nord- Westen über Norwegen, Belgien und die Nie- 
derlande. 

Dieses System hat durch freiwillige Maßnahmen und 
- wie die Analyse der Preisentwicklungen zeigt - auf- 
grund von Marktpreissignalen gut funktioniert. Als sinn- 
voll identifizierte technische (Ausbau-)Maßnahmen soll- 
ten realisiert und die Transparenz gegenüber den 
Aufsichtsbehörden sowie dem Markt erhöht werden. Be- 
grüßenswert sind unter diesem Gesichtspunkt auch die 
zahlreichen in Deutschland angekündigten Speichemeu- 
bauten, die auf marktlicher Basis auch zukünftig noch 
verstärkte Beiträge für die Versorgungssicherheit 
Deutschlands und Europas leisten können. Auch unter 
dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit sollte die 
Verbesserung bzw. die Schaffung eines Wettbewerbs- 
marktes zentrales Anliegen bleiben. 

4 Weitere Tätigkeitsgebiete in den 

Bereichen Eiektrizität und Gas 

4.1 Festiegung zu Eigenkapitaizinssätzen 

für Betreiber von Gas- und 
Eiektrizitätsversorgungsnetzen 

Mitte 2008 hat die Bundesnetzagentur die Eigenkapital- 
zinssätze für Befreiber von Gas- und Elektrizifätsversor- 


S. u. http://www.bundesnetzagentur.de/enid/849989fbe72c39612d0 
ade4fa7a3af80,0/2xp.html. 
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gungsnetzen für die erste Regulierungsperiode festgelegt. 
Die Verpflichtung zur Festlegung neuer Eigenkapitalzins- 
sätze ergibt sich aus § 7 Absatz 6 der Entgeltverordnun- 
gen. Bisher waren die Eigenkapitalzinssätze im Rahmen 
der Entgeltverordnungen festgeschrieben und lagen für 
Neuanlagen bei 7,91 Prozent (Elektrizität) und 9,21 Pro- 
zent (Gas). Ab 2009 betragen die Eigenkapitalzinssätze 
für Neuanlagen bzw. Altanlagen für Elektrizität und Gas 
9,29 Prozent bzw. 7,56 Prozent. Die Eigenkapitalzins- 
sätze gelten für Betreiber von Gasversorgungsnetzen bis 
zum 31. Dezember 2012 und für Betreiber von Elektrizi- 
tätsversorgungsnetzen bis zum 31. Dezember 2013. Ins- 
gesamt erfolgten sieben Festlegungen für Unternehmen, 
die in die originäre Zuständigkeit der Bundesnetzagentur 
fallen, und Unternehmen aus sechs Bundesländern, die 
aufgrund der Organleihe in die Zuständigkeit der Bundes- 
netzagentur fallen. 

Für die Ermittlung des Eigenkapitalzinssatzes geben die 
Netzentgeltverordnungen den Rahmen vor. Der Eigenka- 
pitalzinssatz für Neuanlagen setzf sich aus der Umlauf- 
rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit- 
tenten zuzüglich eines Wagniszuschlags zusammen. Die 
Umlaufrendite ergibt sich in Konsistenz zum bisherigen 
Vorgehen im Rahmen der Entgeltgenehmigung nach 
§ 23a EnWG in Höhe von 4,23 Prozent. Für die Bestim- 
mung des Wagniszuschlags wird das sog. Capital Asset 
Pricing Modell als kapitalmarktorientierter Ansatz ver- 
wendet. Ergänzend hat die Bundesnetzagentur die Verzin- 
sung des eingesetzten Kapitals von Netzbetreibem im 
europäischen Ausland zur Bestimmung eines angemesse- 
nen Wagniszuschlags herangezogen. Dabei zeigt sich, 
dass der von der Bundesnetzagentur ermittelte Wagniszu- 
schlag von 3,59 Prozent oberhalb des Durchschnitts der 
Wagniszuschläge im europäischen Ausland liegt. Da es 
sich um Eigenkapitalzinssätze vor Steuern handelt, war 
die Körperschaftsteuer bei der Ermittlung der Zinssätze 
zu berücksichtigen. 

Von mehreren Betreibern von Energieversorgungsnetzen 
wurde Beschwerde gegen die Festlegung der Bundesnetz- 
agentur eingelegt. Die Beschwerdeverfahren sind derzeit 
bei den Oberlandesgerichten anhängig. 

4.2 Investitionsbudgets 

Bei der Bundesnetzagentur sind im Jahr 2008 insgesamt 
302 Anträge auf Genehmigung eines Investitionsbudgets 
eingegangen. Das beantragte Gesamtvolumen betrug ca. 

8.2 Mrd. Euro, wovon 6,2 Mrd. Euro den ÜNB Elektrizi- 
tät, 800 Mio. Euro den FNB Gas, 900 Mio. Euro den 
VNB Elektrizität und etwa 50 Mio. Euro den VNB Gas 
zuzuordnen sind. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund 
des Starts der Anreizregulierung Investitionsbudgetan- 
träge für insgesamt drei Kalenderjahre (2007, 2008 und 
2009) einzureichen waren. 

Die zunächst eingereichten Unterlagen reichten in der Re- 
gel für eine ordnungsgemäße Prüfung der Investitions- 
budgetanträge nicht aus, so dass Nachforderungen an die 
Antragsteller gestellt werden mussten. Auf der Basis der 
hierauf eingegangenen Antworten wurden die Investi- 
tionsbudgetanträge einer erneuten Prüfung unterzogen. 


Das Ergebnis wurde den Antragstellern im Rahmen einer 
schriftlichen Anhörung mitgeteilt und ihnen wurde ge- 
mäß § 67 ARegV Gelegenheit zur Stellungnahme gege- 
ben. Auf dieser Grundlage erfolgte die Entscheidung der 
Bundesnetzagentur. Von den im Jahr 2008 eingeleiteten 
Investitionsbudgetverfahren konnten bis zum 30. Septem- 
ber 2009 insgesamt ca. 130 Verfahren abgeschlossen wer- 
den. 

Aufgrund der in den Prüfungsverfahren gesammelten Er- 
fahrungen hat die Bundesnetzagentur im Mai 2009 einen 
neuen Leitfaden für die Beantragung von Investitionsbud- 
gets veröffentlicht. Dieser Leitfaden soll zum einen für 
Transparenz hinsichtlich der Entscheidungspraxis der 
Bundesnetzagentur sorgen und zum anderen Klarheit 
über die behördlichen Anforderungen an einen Investiti- 
onsbudgetantrag schaffen. Hierdurch soll gewährleistet 
werden, dass die eingereichten Unterlagen eine Mindest- 
qualität aufweisen und damit eine zügigere Bearbeitung 
der Investitionsbudgetanträge ermöglichen. 

Zum Stichtag 30. Juni 2009 wurden weitere 183 Anträge 
auf Genehmigung eines Investitionsbudgets mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 3,6 Mrd. Euro gestellt, wovon 
ca. 1,8 Mrd. Euro auf die ÜNB, ca. 1,1 Mrd. Euro auf die 
FNB, ca. 700 Mio. Euro auf die VNB Elektrizität und ca. 
10 Mio. Euro auf die VNB Gas entfallen. Diese Anträge 
werden von der Bundesnetzagentur geprüft und entschie- 
den. 

4.3 Gerichtsverfahren 

4.3.1 Entscheidungen in 2008 

Im Jahr 2008 ergingen die ersten richtungsweisenden 
Entscheidungen des BGH zu den Entgeltgenehmigungen 
nach § 23a EnWG. Der BGH hat die Rechtmäßigkeit der 
in der ersten Entgeltgenehmigungsrunde erteilten 
Netzentgeltgenehmigungen und damit die Positionen der 
Bundesnetzagentur weitestgehend bestätigt. 

4.3. 1.1 Entgeltgenehmigungen nach § 23a 
EnWG 

4.3. 1.1.1 Mehrerlösabschöpfung 

ln vollem Umfang hat der BGH der Rechtsbeschwerde 
der Bundesnetzagentur, die sich gegen die Aufhebung der 
sog. Mehrerlösklausel durch das Oberlandesgericht 
(OLG) Düsseldorf richtete (Az. KVR 39/07), stattgege- 
ben. Die Netzbetreiber haben damit keinen Anspruch da- 
rauf, die von ihnen in der Übergangszeit zwischen dem 
ersten Genehmigungsantrag und der ersten Entgeltgeneh- 
migung vereinnahmten Entgelte auch insoweit behalten 
zu dürfen, als sie nach den materiellen Entgeltmaßstäben 
der StromNEV überhöht waren. Der Ausgleich des ent- 
standenen rechtsgrundlosen Mehrerlöses hat so stattzufin- 
den, dass der Netzbetreiber periodenübergreifend abrech- 
nen muss. Eine Rückabwicklung für die Vergangenheit 
scheidet insofern aus. Die Netzentgelte sind in der nächs- 
ten Genehmigungsperiode in Ansatz zu bringen. Mögli- 
che Ungleichgewichte, die dadurch entstehen könnten, 
dass die Lieferbeziehungen zu den einzelnen Netznutzem 
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nicht in demselben Umfang in der nächsten Planperiode 
fort bestehen müssen, sind hinzunehmen. 

4.3. 1.1. 2 Restwertermittlung 

Bei der Restwertermittlung nach § 32 Absatz 3 Strom- 
NEV hat der BGH vollumfanglich die Position der Bun- 
desnetzagentur bestätigt (Az. KVR 42/07). Die Vermu- 
tungsregelung des § 32 Absatz 3 Satz 3 StromNEV ist zu 
Recht angewandt worden. Danach wird vermutet, dass 
der Ermittlung der Kosten die jeweils zulässigen Nut- 
zungsdauern gemäß den Arbeitsanleitungen bzw. den 
vorher geltenden Preiserrechnungsgrundsätzen für Elek- 
trizität (als Verwaltungsvorschriften der Länder zur Dar- 
stellung der Kosten- und Erlöslage) zugrunde gelegt wor- 
den sind. Ob die Netzkosten bei der Preisbildung der 
Netzentgelte tatsächlich berücksichtigt worden sind, ist 
danach unerheblich. 

Bei der Bewertung der Anlagegüter aus Netzübemahmen 
wurde das Abstellen auf die Anschaffüngs- und Herstel- 
lungskosten und nicht auf den Sachzeitwert (Az. KVR 
35/07) vom BGH als rechtens erkannt. 

4.3. 1.1 .3 Eigenkapitalquote 

Die Rechtmäßigkeit der sog. doppelten Deckelung bei der 
Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote über- 
steigenden Eigenkapitalanteils nach § 7 Absatz 1 Satz 3 
StromNEV wurde in vollem Umfang bestätigt (Az. KVR 
35/07). Die 40-Prozent-Deckelung ist nach der Recht- 
sprechung des BGH geboten, um ein überhöhtes Eigenka- 
pital kalkulatorisch nur beschränkt wirksam werden zu 
lassen. Ein hoher Eigenkapitalanteil gilt danach als Indiz 
für unzureichenden Wettbewerb. 40 Prozent überstei- 
gende Eigenkapitalanteile würden sich unter Wettbe- 
werbsbedingungen nicht einstellen. 

Die Frage, mit welchem Zinssatz der Eigenkapitalanteil zu 
verzinsen ist (§ 7 Absatz 1 Satz 3 StromNEV a. F.), der die 
zugelassene Eigenkapitalquote übersteigt, hat der BGH an 
die Ausgangsinstanz (das OLG Koblenz) zur tatrichterli- 
chen Feststellung zurückverwiesen (Az. KVR 42/07). Bei 
der Festlegung des Fremdkapitalzinssatzes nach § 5 Ab- 
satz 2 Halbsatz 2 StromNEV sieht der BGH keinen Beur- 
teilungsspielraum der Regulierungsbehörden. Bei der 
Frage nach der Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für ver- 
gleichbare Kreditaufnahmen handele es sich vielmehr um 
einen Rechtsbegriff, dessen Inhalt hinreichend bestimm- 
bar sei und jedenfalls mit sachverständiger Hilfe geklärt 
werden könne. 

Rechtmäßig ist nach der Rechtsprechung des BGH auch 
das Vorgehen der Bundesnetzagentur bei der Position 
„aktive Rechnungsabgrenzungsposten“. Angesetzte ak- 
tive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei der Eigenka- 
pitalverzinsung nicht zu berücksichtigen. Sie unterfallen 
weder dem Wortlaut des § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
bis 4 StromNEV a. F., noch stellen sie nach dem Norm- 
zweck der Vorschrift anzusetzendes Eigenkapital dar. 

Einen Anspruch auf Anerkennung eines Inflationsaus- 
gleichs für bereits abgeschriebene, aber weiter genutzte 


Anlagen (Az. KVR 42/07) hat der BGH verneint. Hierfür 
fehle es an einer Rechtsgrundlage. 

4.3. 1.1. 4 Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Auch bei der Kostenposition „kalkulatorische Gewerbe- 
steuer“ ist der BGH vollständig der Argumentation der 
Bundesnetzagentur gefolgt, ln Ansatz zu bringen ist nicht 
die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer, sondern die kal- 
kulatorische. Durch den Ansatz kalkulatorischer Kosten 
sollen die unter simulierten Wettbewerbsbedingungen 
sich bildenden Netzentgelte ermittelt werden. 

Die Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei sich selbst ist 
nach § 8 Satz 2 StromNEV zu berücksichtigen. Es ent- 
spreche den Vorgaben des § 8 StromNEV, die Gewerbe- 
steuer bei der Ermittlung ihrer eigenen Bemessungs- 
grundlage, des Gewerbeertrags, als Betriebsausgabe 
abzuziehen. 

Die Berücksichtigung kalkulatorischer Steuern auf den 
Scheingewinn bzw. die Berücksichtigung von Scheinver- 
lusten wurde nicht anerkannt. Bei der Berechnung der 
kalkulatorischen Gewerbesteuer sei nicht von steuerrecht- 
lich oder handelsrechtlich ermittelten Größen auszuge- 
hen, sondern allein von der kalkulatorisch ermittelten 
Kostenposition „Eigenkapitalverzinsung“. 

Ebenso bestätigt wurde die Rechtmäßigkeit der Nichtbe- 
rücksichtigung von Kürzungen und Hinzurechnungen. 

4.3. 1.1. 5 Verlustenergie 

Noch nicht abschließend entschieden hat der BGH über 
den Kostenansatz für Verlustenergie. Er hat ausgeführt, 
dass bei der Verlustenergie - entgegen der Auffassung der 
Regulierungsbehörden - Plankosten nach § 3 Absatz 1 
Satz 5 Halbsatz 2 StromNEV berücksichtigt werden dür- 
fen. Der von den Regulierungsbehörden angewandte § 10 
Absatz 1 Satz 2 StromNEV enthalte insofern lediglich 
eine Konkretisierung der allgemeinen Regelung des § 3 
Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 1 StromNEV, als es für die Kos- 
ten der Verlustenergie auf die Beschaffungskosten an- 
kommen solle. Hinsichtlich der Kostenposition Verlus- 
tenergie hat der BGH an das Beschwerdegericht (OLG 
Koblenz) zurückverwiesen, damit dieses die Feststellun- 
gen nachholt, inwieweit gesicherte Erkenntnisse über hö- 
here Kosten von Verlustenergie bestanden haben. 

Stattgegeben hat der BGH der Rechtsbeschwerde eines 
Netzbetreibers insofern, als die Bundesnetzagentur ge- 
leistete Anzahlungen und Anlagen im Bau generell nicht 
kalkulatorisch berücksichtigt hat (Az. KVR 39/07). Diese 
seien jedoch bei der Ermittlung des nach § 7 Absatz 1 
Satz 3 StromNEV zu verzinsenden betriebsnotwendigen 
Eigenkapitals nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Strom- 
NEV nach den für Neuanlagen geltenden Grundsätzen zu 
berücksichtigen. 

4.3. 1.1. 6 Festlegung von Datenformaten 

Die Rechtmäßigkeit der Festlegungen, mit denen die 
Bundesnetzagentur die Art und Weise sowie die Form der 
Daten verbindlich bestimmt hat, die im Rahmen der Ent- 
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geltgenehmigungen zu übermitteln sind, wurde vom OLG 
Düsseldorf vollumfanglich bestätigt (z. B. Az. VI-3 Kart 
121/07). Insgesamt erledigten sich durch diese Entschei- 
dung des OLG Düsseldorf 82 gegen diese Festlegung ge- 
richtete Beschwerden. Überwiegend wurden die Verfah- 
ren durch Beschwerderücknahme beendet. 

4.3. 1.1 .7 Individuelle Netzentgelte gemäß § 19 
Absatz 2 S. 2 StromNEV 

Im Dezember 2008 verhandelte das OLG Düsseldorf über 
Beschwerden bezüglich individueller Netzentgelte, ln 
den ergangenen Entscheidungen bestätigte es die Position 
der Bundesnetzagentur. Unter dem „letzten Kalenderjahr“ 
im Sinne des § 19 Absatz 2 Satz 2 StromNEV ist das 
letzte Kalenderjahr vor dem Genehmigungszeitraum zu 
verstehen. Die Schwellenwerte des § 19 Absatz 2 Satz 2 
StromNEV müssen sowohl im letzten Kalenderjahr (§19 
Absatz 2 Satz 2 StromNEV) als auch im Genehmigungs- 
zeitraum (Korrektiv des § 19 Absatz 2 Satz 10, 11 Strom- 
NEV) erreicht werden. Unterschreitungen der Schwellen- 
werte, z. B. aufgrund von Großinspektionen oder der 
Inbetriebnahme neuer Anlagen, seien nicht zu berück- 
sichtigen [Az. Vl-3 Kart 30/08 (V) und Vl-3 Kart 44/08 
(V)]. 

4.3.1 .2 Örtliche Zuständigkeit der Gerichte 

Der BGH hat in dem Verfahren Az. KVR 30/07, in dem 
es um die Frage der örtlichen Zuständigkeit der Gerichte 
bei Beschwerden gegen Entscheidungen der Bundesnetz- 
agentur im Wege der Organleihe ging, eine Entscheidung 
des OLG Düsseldorf aufgehoben, das seine Zuständigkeit 
auch für diese Fälle bejaht hatte, und an das zuständige 
OLG des betroffenen Bundeslandes - in der die Landes- 
regulierungsbehörde ihren Sitz hat - zur erneuten Ver- 
handlung verwiesen^^ 

4.3. 1.3 Festlegungen „GPKE“ und „GeLI Gas“ 

Die Rechtsbeschwerden, die bezüglich der Festlegung 
einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate zur 
Abwicklung der Belieferung von Kunden mit Elektrizität 
(GPKE) gegen die Entscheidungen des OLG Düsseldorf 
eingelegt worden waren, hat der BGH zurückgewiesen 
und in allen angefochtenen Punkten die Rechtmäßigkeit 
der Festlegung bestätigt. Die Festlegung dient - so der 
BGH - nicht nur der Sicherung eines effizienten, sondern 
gleichermaßen der Gewährleistung eines diskriminie- 
rungsfreien Netzzugangs. Insgesamt waren gegen diese 
Festlegung ca. 60 Beschwerden und zwei Rechtsbe- 
schwerden eingelegt worden. Diese sind zwischenzeit- 
lich, soweit darüber noch nicht rechtskräftig entschieden 
war, zurückgenommen worden. 

Das OLG Düsseldorf hat die Beschwerden gegen die 
Festlegung der Geschäftsprozesse und Datenformate 
beim Lieferantenwechsel Gas (GeLi Gas) zurückgewie- 
sen und die Rechtmäßigkeit der Festlegung bestätigt. Den 


Dazu auch schon s. 0 . 1.1. 3. 7. 


gerügten Verstoß gegen höherrangiges Recht vermochte 
es nicht zu erkennen. Ein solcher Verstoß lässt sich auch 
nicht aus dem Umstand herleiten, dass die GeLi Gas nicht 
vollkommen identisch zur Festlegung GPKE für den 
Strombereich ausgestaltet ist. Mehrkosten für Mehrspar- 
tenuntemehmen, die durch die gesonderten Festlegungen 
im Strom- und Gasbereich entstehen, stehen der Recht- 
mäßigkeit der Festlegung GeLi Gas nicht entgegen [Az. 
Vl-3 Kart 209/07 (V)]. 

4.3. 1.4 Netzanschlussverwelgerung 

Das OLG Düsseldorf hat über zwei Beschwerden ent- 
schieden, die gegen Bescheide der Bundesnetzagentur zu 
Netzanschluss Verweigerungen im Besonderen Miss- 
brauchsverfahren ergangen sind. Es hat diese Beschwer- 
den größtenteils zurückgewiesen und die Auffassung der 
Bundesnetzagentur bestätigt, dass § 17 Absatz 1 EnWG 
grundsätzlich einen umfassenden Anspruch auf Netzan- 
schluss gewährt, der auch das Recht des Anschlusspeten- 
ten umfasst, die Spannungsebene, an die er angeschlossen 
werden möchte, frei zu wählen [Az. Vl-3 Kart 210/07 (V) 
und Vl-3 Kart 211/07 (V)]. Eine Entscheidung des BGH 
über die Rechtsbeschwerde, die gegen eine dieser Ent- 
scheidungen eingelegt worden ist, steht noch aus. 

4.3. 1.5 Pumpstrom 

Das OLG Düsseldorf hatte 2008 auch die Frage zu ent- 
scheiden, ob die Entnahme von Elektrizität durch Pump- 
speicherwerke (PSW) aus dem Elektrizitätsversorgungs- 
netz des Energieversorgers der Netzentgeltpflicht 
unterliegt und somit in die Verprobungsrechnung einbe- 
zogen werden muss. Das OLG Düsseldorf folgte weitge- 
hend der Argumentation der Bundesnetzagentur. Es führte 
aus, dass jede Entnahme von Elektrizität, unabhängig von 
deren Zweck, netzentgeltpflichtig ist. Auch der Betreiber 
eines PSW hat damit für die Entnahme von Pumpstrom 
Netzentgelte zu zahlen. Eine Ausnahme von der Netzent- 
geltpflicht führe zu einer ungerechtfertigten Bevorzugung 
der PSW und damit zu einer Verzerrung des Wettbewerbs 
im Bereich der Erzeugung [Az. Vl-3 Kart 5/08 (V)]. Diese 
Entscheidung ist mit der Rechtsbeschwerde angegriffen 
worden. 

4.3.2 Entscheidungen In 2009 

Auch für das Jahr 2009 lässf sich aus Regulierungssicht 
eine überaus positive Bilanz ziehen. Die ergangenen Ge- 
richtsentscheidungen bestätigen überwiegend die Recht- 
mäßigkeit des Vorgehens der Bundesnetzagentur. Danach 
bestehen insbesondere erhebliche Mitwirkungs- und Dar- 
legungspflichten der Netzbetreiber im Rahmen der Ent- 
geltgenehmigung nach § 23a EnWG. 

4.3.2. 1 Netzentgeltgenehmigungen nach § 23a 
EnWG 

Der BGH hatte noch über einige Rechtsbeschwerden zu 
Entgeltgenehmigungen nach § 23a EnWG aus der ersten 
Entgeltgenehmigungsrunde zu entscheiden. 
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4.3.2.2 Berücksichtigungsfähigkeit von Pian- 
kosten für Wartungs- und instand- 
haitungsieistung im Rahmen 

der Entgeitgenehmigung 

Plankosten für Wartungs- und Instandhaltungsleistung 
sind beim Vorliegen gesicherter Erkenntnisse anzuerken- 
nen (Az. EnVR 06/08). Im Hinblick auf die Anforderun- 
gen an ein angemessenes und transparentes Entgelt liegen 
gesicherte Erkenntnisse nach § 3 Absatz 1 Satz 4 Halb- 
satz 2 GasNEV vor, wenn sich aus objektiven Anhalts- 
punkten schlüssig ableiten lässt, dass Kosten in Höhe der 
angesetzten Planwerte mit hoher Wahrscheinlichkeit ent- 
stehen werden. Eine absolute Sicherheit ist nicht erforder- 
lich, weil Plankosten erst in der Zukunft anfallen und ihre 
tatsächliche Höhe in der Regel zum Zeitpunkt der Antrag- 
stellung nicht feststeht. Aufgrund der Anknüpfung des 
§ 3 Absatz 1 Satz 4 Halbsatz 1 GasNEV an eine verlässli- 
che und transparente Datengrundlage kann allerdings 
nicht genügen, wenn die höheren Plankosten lediglich mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. 
Hierfür ist eine Darlegung der Entstehung der geltend ge- 
machten Plankosten durch die Antragstellerin erforder- 
lich, d. h. in welchem Umfang, für welchen Zeitraum und 
zu welcher Vergütung ein insoweit relevanter Vertrag zu- 
stande gekommen sein soll. Diesen Nachweis hatte die 
Beschwerdeführerin im konkreten Fall nicht erbracht. 

4.3.2. 3 Kalkulatorische Abschreibungen - 
Monatsscharfe Abschreibungen 

Bei unteijährig angeschafften Anlagegütem ist nicht 
- wie von der Bundesnetzagentur angenommen - im An- 
schaffungsjahr der volle Jahresbetrag anzusetzen, wenn 
der Netzbetreiber für jedes Anlagegut die genauen An- 
schaffungszeitpunkte und nicht lediglich das Anschaf- 
fungsjahr mitgeteilt hat (Az. EnVR 06/08; EnVR 76/07). 
Die kalkulatorischen Restwerte für die Anlagegüfer sind 
gemäß § 6 Absatz 5 GasNEV monatsscharf zu ermitteln. 
Der Begriff „jährlich“ in § 6 Absatz 5 GasNEV kann 
nicht mit „in gleichen Jahresbeträgen“ gleichgesetzt wer- 
den. Das Erfordernis der monatsscharfen Abschreibung 
kann zwar nicht aus dem Bezug des § 4 Absatz 2 Satz 1 
GasNEV auf die Vorschriften der Gewinn- und Verlust- 
rechnung hergeleitet werden, da die Handelsbilanz ledig- 
lich als Datenquelle für die Regulierungsentscheidung 
dient. Die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun- 
gen folgt insofern einem eigenständigen System, das in 
seinen Grundsätzen in § 21 EnWG vorgegeben ist und in 
der GasNEV näher bestimmt wird. Allerdings ergibt sich 
aus der Gesamtschau der §§ 6, 7 GasNEV, dass die Rest- 
werte der Anlagegüter monatsscharf zu ermitteln sind und 
insofern der Zeitpunkt der Lieferung oder Fertigstellung 
maßgeblich ist. Der Verordnungsgeber stellt in § 6 Gas- 
NEV an verschiedenen Stellen auf den konkreten Zeit- 
punkt eines bestimmten Ereignisses und nicht auf den 
1. Januar des betreffenden Jahres ab. Dafür spricht auch 
§ 32 Absatz 3 Satz 2 GasNEV, wonach die seit Inbetrieb- 
nahme der Sachanlagegüter der kalkulatorischen Ab- 
schreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdau- 
ern heranzuziehen sind, und schließlich das Prinzip der 
Nettosubstanzerhaltung. 


Die Beschwerdeführerin hat die für die Ermittlung der 
Restwerte erforderlichen genauen Anschaffungszeit- 
punkte der einzelnen Anlagegüter mitzuteilen. Der Hin- 
weis auf die im Jahresabschluss testierten Anschaffungs- 
und Herstellungskosten genügt nicht. Wenn der Nachweis 
vom Unternehmen trotz Nachfrage der Behörde nicht er- 
bracht wird, so kann die Behörde mangels Erfüllung der 
Mitwirkungspflichten des Unternehmens bei der Ermitt- 
lung der kalkulatorischen Restwerte bereits im Anschaf- 
füngsjahr den vollen Jahresbetrag ansetzen. Zu weiterge- 
henden Ermittlungen ist sie nicht verpflichtet. 

4.3.2.4 Ermittlung der Tagesneuwerte des 
Sachanlagevermögens 

Die Darlegungslast für die sachgerechte Ermittlung der 
Tagesneuwerte nach § 6 Absatz 3 GasNEV obliegt dem 
Netzbetreiber (Az. EnVR 06/08). Wenn über die Zuord- 
nung einzelner Anlagegruppen zu bestimmten Reihen 
und über die Richtigkeit einer einzelnen Indexreihe ge- 
stritten wird, obliegt es ihm, einzelne Anlagengruppen zu 
benennen, deren fehlerhafte Zuordnung zu den 
WIBERA^^'-Indexreihen darzulegen und eine unterblie- 
bene Aufklärung durch das Beschwerdegericht als ver- 
fahrensfehlerhafl zu rügen. Eine derartige hinreichende 
Verfahrensrüge hatte die Beschwerdeführerin nicht erho- 
ben. 

Die Frage, ob die verwendeten Indexreihen der WIBERA 
den Anforderungen an die Darlegungslast genügen, ließ 
der BGH offen, weil die Bundesnetzagentur die WI- 
BERA-Indexreihen zugrunde gelegt hat und nicht an de- 
ren Stelle eigene Indexreihen verwandt hat. 

4.3.2. 5 Bestimmung des betriebsnotwendigen 
Eigenkapitals 

Die Ermittlung der Kosten und der Netzentgelte ist aus 
dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand 
zu ermitteln. Dieses hat die GasNEV in ihrer alten Fas- 
sung in § 7 Absatz 2 Satz 2 schon für das Abzugskapital 
vorgesehen. Mangels eines Grundes, der eine abwei- 
chende Handhabung rechtfertigen könnte, muss diese Re- 
gelung auch für die Wertansätze des Eigenkapitals nach 
§ 7 Absatz 1 GasNEV gelten. Denn nur wenn die Wertan- 
sätze von Aktiva und Passiva denselben zeitlichen Vorga- 
ben unterworfen sind, ist die Verzinsung angemessen 
i. S. d. § 21 Absatz 1 EnWG. Für diese Auffassung führt 
der BGH (Az. EnVR 76/07) auch die Verordnungsände- 
rung vom 29. Oktober 2007 an, durch die § 7 Absatz 1 
GasNEV um einen Satz 4 erweitert wurde, in dem aus- 
drücklich angeordnet wird, dass jeweils der Mittelwert 
aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand anzusetzen ist. 

4.3.2. 6 Bestimmung des Eigenkapitals in 
Verpachtungsfällen 

Bestätigt hat der BGH (Az. EnVR 76/07) die Rechtmä- 
ßigkeit des Vorgehens der Bundesnetzagentur bei der 


WIBERA Wirtschaftsberatung AG. 
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Ermittlung des verzinslichen Eigenkapitals in Verpach- 
tungsfallen. Nach § 4 Absatz 5 GasNEV können Betrei- 
ber Kosten oder Kostenbestandteile, die aufgrund einer 
Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter durch 
Dritte anfallen, nur in der Höhe ansetzen, wie sie anfie- 
len, wenn der Betreiber Eigentümer der Anlage wäre. Um 
in den Verpachtungsfallen die Festlegung überhöhter 
Netzentgelte zu verhindern, hat eine kalkulatorische Be- 
rechnung sowohl beim Verpächter als auch beim Pächter 
stattzufinden. Beim Pächter ist der Pachtzins als auf- 
wandsgleiche Kostenposition gern. § 5 Absatz 1 GasNEV 
in das festzulegende Netzentgelt einzurechnen. Aller- 
dings kann der Pachtzins nur dann in voller Höhe berück- 
sichtigt werden, wenn die Verpachtung für den Netznut- 
zer nicht zu einer Erhöhung der Netzentgelte führt. Um 
dies zu überprüfen, muss auch für den Nefzeigentümer 
eine Entgeltberechnung durchgeführt werden. Ergibt 
diese, dass das ermittelte Netzentgelt bei dem Netzeigen- 
tümer niedriger wäre als bei dem Netzpächter, muss eine 
entsprechende Kürzung erfolgen. Der anzusetzende 
Pachtzins ist soweit herabzusetzen, bis sich bei dem Netz- 
pächter exakt dieselben Netzentgelte ergeben, die auch 
beim Netzeigentümer entstehen. Das sich dabei nach Ab- 
zug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdka- 
pitals beim Pächter ein negatives Eigenkapital (und damit 
auch eine negative kalkulatorische Gewerbesteuer) erge- 
ben kann, ist nicht zu beanstanden. 

4.3.2. 7 Keine Berücksichtigung von Werbe- 
kosten für eine Energiesparaktion 

Bestätigt wurde vom BGH, dass Kosten für eine Energie- 
sparaktion (Energiespargutscheine für den Kauf beson- 
ders energieeffizienter Haushaltsgeräte) nicht als Kosten 
des Netzes berücksichtigungsfähig sind (Az. EnVR 16/08). 
Ansafzfähig sind gern. 4 Absafz 1 StromNEV Kosfen nur 
dann, wenn sie Kosten des Netzbetreibers sind und in ih- 
rer Höhe denen eines effizienten und strukturell ver- 
gleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetrei- 
ber muss sowohl die Zuordnung der Kosten zum Netzbe- 
trieb als auch die Sachgerechtigkeit ihrer Aufteilung 
nachweisen. 

Eine Energiesparaktion dient der Stärkung der Kundenbin- 
dung und allgemein der Verbesserung des Untemehmens- 
auflritts, indem sich das Unternehmen seinen (Haushalts-) 
Kunden als modernes, sparsames und umweltfreundliches 
Energieversorgungsuntemehmen präsentieren will. Die 
Werbeaktion erfolgte mit Blick auf den Absatzmarkt. Der 
BGH stellte fest, dass ein Kostenvorteil für das Elektrizi- 
fätsverteilnefz, insbesondere durch die Vermeidung eines 
andernfalls notwendigen Netzausbaus, nicht zu erwarten 
ist. 

4.3.2. 8 Betriebsnotwendigkeit des 
Umiaufvermögens 

Der BGH teilt die Rechtsauffassung der Bundesnetzagen- 
tur, dass eine Korrektur der Bilanzwerte des Umlaufver- 
mögens nach dem Maßstab der Betriebsnotwendigkeit 
vorzunehmen ist (Az. EnVR 06/08; EnVR 79/07; EnVR 
76/07; EnVR 27/08). Die Umstände, aus denen sich die 


Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der Netzbetreiber im 
Rahmen seiner Mitwirkungspfiichten nach § 23a EnWG 
nachvollziehbar darzulegen und zu beweisen. Hierzu ge- 
hört auch, dass er plausibel erläutert, warum der ange- 
setzte Forderungsbestand in dieser Höhe für den Nefzbe- 
trieb erforderlich isf. Wenn ihm dieser Nachweis nichf 
gelingt und die Bundesnetzagentur „aufgrund allgemeiner 
Kennzahlen pauschale Ansätze“ zugrunde legt, wird der 
Netzbetreiber nicht beschwert. Vielmehr wird er hier- 
durch bis zu einer gewissen Grenze lediglich von ihrer 
Mitwirkungspflicht, die Betriebsnotwendigkeit des von 
ihm in Ansatz gebrachten Betriebsvermögens zu begrün- 
den, entlastet. 

Allein mit dem Hinweis auf den bilanziellen Ansatz kann 
der Nachweis der Betriebsnotwendigkeit nicht erbracht 
werden. Dieser ist nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 
GasNEV a. F. gerade nicht maßgeblich. Der nach § 10 
EnWG aufzustellende Jahresabschluss und die zur Be- 
stimmung der Netzkosten nach § 4ff. GasNEV zu erstel- 
lende Kalkulation sind zu unterscheiden. Nur für letztere 
gilt das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit. Die Kür- 
zung des Umlaufvermögens hat auch keine Auswirkun- 
gen auf die Verbindlichkeiten, sondern führt nur zu einer 
Kürzung des berücksichtigungsfähigen Eigenkapitals, ln 
der Bilanz sind einzelne Aktivposten nicht bestimmten 
Passivposten zugeordnet. 

4.3.2.9 Verzinsung des die zugeiassene EK- 
Quote übersteigenden Eigenkapitais 

Der BGH hält die Erwägungen des Beschwerdegerichts 
(OLG Düsseldorf) zur Höhe des Fremdkapitalzinssatzes 
im Rahmen der Kostenposition „kalkulatorische Eigenka- 
pitalverzinsung“ für unzureichend (Az. EnVR 6/08; 
EnVR 79/07; EnVR 76/07). Er fasst im Wesentlichen 
seine bereits aus früheren Verfahren (Az. 6 W 594/06 
Kart; 6 W 595/06 Kart; 6 W 605/06 Kart 6 W 621/06 
Kart) bekannte Rechtsprechung zusammen. Danach ist 
die Obergrenze für den anzuerkennenden Fremdkapital- 
zinssafz nach der Höhe des Zinssatzes zu ermitteln, zu 
dem sich der Netzbetreiber auf dem Kapitalmarkt langfns- 
tig Fremdkapital hätte verschaffen können. Die Höhe des 
Fremdkapitalzinssatzes kann dabei nach dem auf die letz- 
ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 
Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröf- 
fentlichten Umlaufrenditen festverzinslicher Anleihen der 
öffentlichen Hand, zuzüglich eines angemessenen Risiko- 
zuschlags, bemessen werden. Für die Risikobewertung 
sind aus der Sicht eines fiktiven Kreditgebers die Ein- 
schätzung der Bonität des Emittenten und die Art der 
Emission maßgeblich, wobei jedoch keine untemehmens- 
scharfe Risikobewertung vorgenommen werden muss, 
sondern aus Gründen der Vereinfachung und Praktikabili- 
tät die Bildung sachgerecht abgegrenzter Risikoklassen 
geboten ist. Dieser Risikozuschlag, so der BGH, wird 
nicht bereits in der ebenfalls von der Deutschen Bundes- 
bank veröffentlichten Umlaufrendite festverzinslicher 
Wertpapiere inländischer Emittenten berücksichtigt, weil 
es sich hierbei um einen gewichteten Durchschnitt von 
Anleihen der öffentlichen Hand, Bankschuldverschrei- 
bungen und Industrieobligationen handelt, der für die Ri- 
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sikobewertung eines Netzbetreibers nicht ausreichend ist. 
Für die Bemessung des Risikozuschlags bedarf es daher 
noch weiterer Feststellungen. 

In 2009 versuchten einige erstinstanzlichen Beschwerde- 
gerichte diese Rechtsprechung umzusetzen. 

Das OLG Koblenz hatte in den Verfahren (Az. 6 W 594/06 
Kart; 6 W 595/06 Kart; 6 W 605/06 Kart 6 W 621/06 
Kart) die Deutsche Bundesbank mit der Erstellung eines 
Sachverständigengutachtens beauftragt. Die Deutsche 
Bundesbank hat jedoch mitgeteilt, dass ihr keine Werte 
vorliegen, mit denen sie die Gutachtenfragen beantworten 
kann. Eine Entscheidung des OLG Koblenz steht noch 
aus. 

Das Schleswig-Holsteinische OLG hat in dem Verfahren 
(Az. 16 Kart 1/09) ausgeführt, dass die Bundesnetzagentur 
eine den Vorgaben des § 5 Absatz 2 GasNEV entspre- 
chende Bestimmung des anzusetzenden Fremdkapitalzins- 
satzes (erneut) vorzunehmen habe. Ihr stehe - entgegen 
der Auffassung des BGH - ein durch die Vorgaben des 
§ 5 Absatz 2 GasNEV und die Maßstäbe sozialwissen- 
schaftlicher Richtigkeit begrenzter methodischer Frei- 
raum zu. 

Das OLG Nürnberg hat in einem Verfahren die Beteilig- 
ten gebeten mitzuteilen, welche Gesichtspunkte für die 
Bildung sachgerechter Risikogruppen bzw. welche ande- 
ren Indizien zur Bestimmung des Fremdkapitalzinssatzes 
herangezogen werden könnten (Az. 1 W 1516/07). 

4.3.2.10 Objektnetze (§ 110 EnWG) 

Der BGH hat über die Frage entschieden, ob ein Indus- 
triepark Objektnetzeigenschaft besitzt (Az. EnVR 55/08). 
Er hat dabei allerdings offen gelassen, ob § 110 Absatz 1 
Nummer 1 EnWG (Betriebs- oder Werksnetz) wegen Ver- 
stoßes gegen Gemeinschaftsrecht insgesamt nicht anzu- 
wenden ist, ob die Regelungen in § 110 Absatz 1 Num- 
mern 2 und 3 EnWG europarechtskonform sind und ob 
deren richtlinienkonforme Auslegung möglich wäre^^. 
Vielmehr stützt das Gericht seine Entscheidung darauf, 
dass jedenfalls die materiellen Voraussetzungen des § 110 
Absatz 1 Nummer 2 EnWG nicht vorlägen. Er verneint 
insoweit das Vorliegen eines „gemeinsamen übergeordne- 
ten Geschäftszwecks“. Dies setze eine funktionale Ver- 
bindung der an das Netz angeschlossenen Letztverbrau- 
cher voraus, die darauf gerichtet sein müsse, aufeinander 
bezogene und voneinander abhängige Leistungen zu er- 
bringen, wobei die Letztverbraucher nach außen als Ein- 
heit auftreten müssten. Nicht ausreichend sei es, wenn die 
Nutzer mit dem Ziel zusammenwirkten, ihre jeweils eige- 
nen Zwecke lediglich zu ihrem wechselseitigen Nutzen 
zu verwirklichen. 

Im Nachgang zu dieser BGH-Rechtsprechung hat auch 
das OLG Düsseldorf die Objektnetzeigenschaft eines 
Energieversorgungsnetzes für ein Einkaufszentrum ver- 
neint (Az. VI-Kart 29/08). Auch hierbei wurde die Frage 


S. dazu Urteil des EuGH vom 22. Mai 2008 in der Rechtssache ,citi- 
works’ (Az. C 439/06). 


der Europarechts Widrigkeit der Regelungen in § 110 Ab- 
satz 1 Nummern 2 und 3 EnWG offen gelassen, da bereits 
die materiellen Voraussetzungen des allein in Frage kom- 
menden Ausnahmetatbestandes nach § 110 Absatz 1 
Nummer 2 EnWG nicht erfüllt waren. 

4.3.2.11 Netzanschlusspflicht 

Der BGH hat (wie bereits erstinstanzlich das OLG Düs- 
seldorf) die Rechtmäßigkeit eines Bescheides der Bun- 
desnetzagentur zur Netzanschlusspflicht nach § 17 Ab- 
satz 1 und 2 EnWG (Az. EnVR 48/08) bestätigt. Das 
Anschlussverweigerungsrecht wurde von der Bundes- 
netzagentur rechtsfehlerfrei verneint. § 17 Absatz 1 
EnWG gewährt dem Anschlusspetenten grundsätzlich ei- 
nen umfassenden Anspruch auf Anschluss an das Netz. 
Ihm steht nach der Konzeption des § 17 EnWG grund- 
sätzlich das Bestimmungsrecht zu, auf welcher Netz- 
oder Umspannebene er an das vorgelagerte Netz ange- 
schlossen werden möchte. Ein Netzanschluss kann aus- 
nahmsweise nach § 17 Absatz 2 EnwG verweigert wer- 
den, wenn der Netzbetreiber nachweist, dass ihm der 
begehrte Anschluss im konkreten Fall gern. § 17 Absatz 2 
EnWG unmöglich oder unzumutbar ist. Ob die Gewäh- 
rung des Netzanschlusses für den Nefzbetreiber unzumut- 
bar ist, ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfal- 
les zu beurteilen. 

4.3.2.12 Zwangsgeldandrohung wegen Nicht- 
umsetzung der Vorgaben zur Fest- 
legung der Geschäftsprozesse und 
Datenformate aus dem GPKE- 
Beschluss 

Von ursprünglich sieben anhängig gemachten Beschwer- 
den gegen die Androhung eines Zwangsgeldes wegen 
Nichtumsetzung bzw. nicht rechtzeitiger Umsetzung der 
Vorgaben aus dem GPKE-Beschluss wurde eine Be- 
schwerde (Az. VI-3 Kart 45-08) in der Hauptsache ent- 
schieden. Die übrigen Beschwerden haben sich durch Be- 
schwerderücknahmen erledigt. Das OLG Düsseldorf hat 
die Beschwerde zurückgewiesen und festgestellt, dass die 
Bundesnetzagentur das ihr bei der Anwendung des Ver- 
waltungszwangs zustehende Ermessen rechtmäßig ausge- 
übt hat. 

Durch die vollziehbare Anordnung, die dem Betroffenen 
eine Handlungs-, Duldungs- oder Unterlassungspflicht 
auferlegt, wollte die Behörde nur einen rechtmäßigen Zu- 
stand hersteilen. Um zu verhindern, dass ihre vollziehbare 
Anordnung leer läuft, kann sie Zwangsmittel einsetzen. 
Mit der Zwangsvollstreckung soll der schon mit der An- 
ordnung erstrebte Erfolg verwirklicht werden. Eines kon- 
kreten Verstoßes gegen die zu erzwingende Pflicht bedarf 
es nicht. Zwangsmittel werden mit dem Ziel eingesetzt, 
einen etwa entgegenstehenden Willen des Pflichtigen 
auszuschalten. In dem für die Beurteilung der Sach- und 
Rechtslage maßgeblichen Zeitpunkt (hier: Zeitpunkt der 
Behördenentscheidung) war weder bei der Auswahl des 
Zwangsmittels (Zwangsgeld) noch bei der Höhe ein Er- 
messensfehler feststellbar. Wenn es um die Vollstreckung 
einer unvertretbaren Handlung geht, steht ein milderes 
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Mittel als die Verhängung eines Zwangsgeldes nicht zur 
Vertilgung. Eine Verletzung des Verhältnismäßigkeits- 
grundsatzes war ebenfalls nicht erkennbar, weil ein 
Zwangsgeld am unteren Rand des Zwangsgeldrahmens 
angedroht wurde. Die Zwangsgeldandrohung war inhalt- 
lich ausreichend bestimmt. Ihr war klar zu entnehmen, 
dass die Höhe des Zwangsgeldes bis zur Erfüllung aller 
Anordnungen galt, denn es war angedroht für den Fall, 
dass die pflichtige Netzbetreiberin den durch den Be- 
schluss vorgegebenen Verpflichtungen nicht vollumfäng- 
lich nachkommt. 

4.3.2.13 Festlegung zu Ausgleichs- und 

Bilanzierungsregeln Gas (GABI Gas) 

Das OLG Düsseldorf hat zwei Beschwerden gegen die 
Festlegung zu GABi Gas als unzulässig verworfen. 

Eine Beschwerde wurde von einer Beschwerdeführerin 
erhoben, die keinen Beiladungsantrag gestellt hatte. Sie 
richtete sich gegen die Festlegung selbst und die Anlage 2 
der Festlegung (Az. Vl-3 Kart 25-08). Die Beschwerde 
gegen das in der Anlage 2 der Festlegung beschriebene 
Modell der zentralen Beschaffung der Regelenergie ver- 
warf das OLG Düsseldorf als unstatthaft, weil diesem 
nach den ausdrücklichen Erläuterungen in der Festlegung 
keine rechtliche Wirkung zukommt. Die Bundesnetz- 
agentur hat eine Empfehlungskompetenz in Anspruch ge- 
nommen und dem Markt nur eine bestimmte Verhaltens- 
weise nahe gelegt. Die Beschwerde gegen die Festlegung 
selbst wurde mangels Beschwerdebefugnis als unzulässig 
zurückgewiesen. Die Beschwerdebefugnis hängt allein 
von der formalen Beteiligtenstellung nach § 66 Absatz 2 
EnWG ab, die die Beschwerdeführerin nicht inne hatte. 
An dem konkreten Festlegungs verfahren waren nur die 
Bilanzkreisnetzbetreiber als potentielle Adressaten der 
Festlegung verfahrensbeteiligt. Sie haben im Rahmen des 
Festlegungsverfahrens das von ihnen erbetene einheitli- 
che Standardangebot vorgelegt. Die Beschwerdeführerin 
hätte zwar durch Beiladung an dem Festlegungs verfahren 
beteiligt werden können, da sie die Voraussetzungen der 
einfachen Beiladung erfüllt. Sie ist ein Gasversorgungs- 
Unternehmen, das Stadtwerke u. a. mit Gas beliefert, und 
hat geltend gemacht, in dieser Eigenschaft auch Bilanz- 
kreisverantwortliche zu sein. Einen Antrag auf Beiladung 
hatte sie indessen nicht gestellt, so dass sie an dem Festle- 
gungsverfahren auch nicht förmlich beteiligt worden ist. 
Alle bislang in der Rechtsprechung des Kartellsenats des 
BGH anerkannten Fälle, in denen eine Erweiterung der 
Beschwerdebefugnis für potentielle Beizuladende ange- 
nommen wurde, wurden vom OLG geprüft und als nicht 
einschlägig bewertet. 

Eine weitere Beschwerde gegen diese Festlegung wurde 
ebenfalls mangels Beschwerdebefügnis als unzulässig 
verworfen (Az. Vl-3 Kart 26-08). Die dortige Beschwer- 
deführerin hätte zwar durch Beiladung an dem Festle- 
gungsverfahren beteiligt werden können, da sie beabsich- 
tigte, als Transportkundin einen Bilanzkreisvertrag 
abzuschließen. Indessen hatte sie den Antrag auf Beila- 
dung erst nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens ge- 
stellt. Sie wurde an dem Festlegungsverfahren nicht mehr 


förmlich beteiligt. Die Bundesnetzagentur hatte den Bei- 
ladungsantrag der Beschwerdeführerin abgelehnt. Die ge- 
gen diese Ablehnung gerichtete Beschwerde wurde vom 
OLG Düsseldorf zurückgewiesen (Az. Vl-3 Kart 36/08). 
Die Beiladung zielt auf die Beteiligung am Verfahren vor 
der Behörde. Dieses setzt denknotwendig voraus, dass 
dieses Verfahren jedenfalls im Zeitpunkt der Antragstel- 
lung noch andauert und nicht bereits beendet ist. Nur in 
diesem Fall hat der Antragsteller überhaupt die Möglich- 
keit, auf die bevorstehende Entscheidung Einfluss neh- 
men zu können. Ein Fall notwendiger Beiladung lag nicht 
vor. § 43 Absatz 1 GasNZV berechtigt die Regulierungs- 
behörde nur zu Festlegungen gegenüber den Netzbetrei- 
bem. Die Verpflichtung der Bilanzkreisnetzbetreiber, 
bestimmte Regelungen in Bilanzkreisverträge aufzuneh- 
men, verletzt sie nicht in ihren Rechten. Sie beabsichtigt 
lediglich den Abschluss eines Bilanzkreisvertrages, ln ein 
künftiges Vertragsverhältnis kann nicht eingegriffen wer- 
den, denn es kommt erst mit dem Vertragsschluss und mit 
dem dann vereinbarten Inhalt zustande. Die Festlegung 
wirkt gegenüber den Bilanzkreisverantwortlichen nicht 
unmittelbar, die Regelungen werden nicht kraft Gesetzes 
oder Verfügung in die besfehenden Verträge implemen- 
tiert; vielmehr bedarf es zu ihrer Einbeziehung noch eines 
Vertragsschlusses als weiteren Umsetzungsakt. Daran 
vermag der Umstand, dass kein Raum für abweichende 
Vereinbarungen besfeht, nichts zu ändern. Den Bilanz- 
kreisverantwortlichen verbleibt die Entscheidungsfrei- 
heit, ob sie die Bilanzkreisverträge unter diesen Bedin- 
gungen überhaupt abschließen. 

Durch die Festlegung wurde auch nicht gestaltend in ein 
zwischen dem Bilanzkreisnetzbetreiber und der Beschwer- 
deführerin besfehendes gesetzliches Schuldverhältnis auf- 
grund § 26 Absatz 2 Satz 1 GasNEV eingegriffen. Nach 
dieser Vorschrift hat der Bilanzkreisnetzbetreiber Trans- 
portkunden einen Bilanzausgleich anzubieten. Wie jedes 
Angebot bedarf auch dieses für einen Verfragsschluss 
noch der Annahme. Die Verpflichtung zu einem Angebot 
begründet kein gesetzliches Schuldverhältnis, sondern le- 
diglich einen einseitigen Kontrahierungszwang. Ver- 
pflichtet wird nur der Bilanzkreisnetzbetreiber. Der 
Transportkunde muss den ihm angebotenen Bilanzaus- 
gleich nicht annehmen. Es fehlt folglich an der für ein 
Schuldverhältnis erforderlichen Beidseitigkeit. 

Die einfache Beiladung wurde ermessensfehlerfrei abge- 
lehnt, wobei ein gewichtiger Aspekt bei der Ermessens- 
entscheidung der Umstand war, dass der Beiladungsan- 
trag erst nach Abschluss des Verfahrens gestellt wurde. 
Der Beiladungspetent muss konkret darlegen, welche ver- 
fahrensrelevanten Informationen er beisteuern kann. Eine 
abstrakte Möglichkeit reicht nicht aus. 

Da die Frage der Beschwerdebefugnis grundsätzliche Be- 
deutung hat, wurde in beiden Entscheidungen vom OLG 
die Rechtsbeschwerde zum BGH (Az. Vl-3 Kart 25-08 
und Vl-3 Kart 26-08) zugelassen. 

4.3.2.14 Festlegung „GeLI Gas“ 

Nachdem das OLG Düsseldorf die Beschwerde eines 
Grundversorgers gegen die Festlegung „Geschäftspro- 
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zesse Lieferantenwechsel Gas“ (GeLi Gas), insbesondere 
wegen der Zuordnung einer aktiven unbelegten Entnah- 
mestelle zum Bilanzkreis des Grundversorgers, zurückge- 
wiesen hatte, weil diese Zuordnung den Wertungen des 
Gesetzgebers in den §§ 36, 38 EnWG entspreche und 
keine Ermessensfehler erkennen lasse - Az. VI-3 Kart 
213/07 (V) -, blieb auch die vom Grundversorger einge- 
legte Rechtsbeschwerde zum BGH erfolglos (Az. EnVR 
14/09). Der BGH hat die Rechtsbeschwerde zurückge- 
wiesen und damit im Ergebnis die Rechtmäßigkeit der 
Entscheidung der Bundesnetzagentur bestätigt. Die Ent- 
scheidungsgründe hierzu liegen noch nicht vor. 

4.3.3 Laufende Verfahren 

4.3.3.1 BGH 

ln 2009 wird der BGH noch darüber verhandeln, welche 
Voraussetzungen nach § 19 Absatz 2 Satz 2 StromNEV 
für die Genehmigung eines individuellen Netzentgelts er- 
forderlich sind; hier wird insbesondere die Frage themati- 
siert, welches das letzte abgeschlossene Kalenderjahr im 
Sinne dieser Vorschrift ist (Az. EnVR 15/09). 

Ferner steht die mündliche Verhandlung zu der Frage an, 
ob im Rahmen der Entgeltgenehmigung Pumpstroment- 
nahmen in die Verprobungsrechnung mit einzubeziehen 
sind (Az. EnVR 56/08). 

4.3. 3.2 OLG Düsseldorf 

ln 2009 wurde über die Festlegungen der Bundesnetz- 
agentur zu den Preisindizes für die Ermittlung von Tages- 
neuwerten im Elektrizitäts- bzw. Gasbereich nach § 6 Ab- 
satz 3 StromNEV bzw. § 6 Absatz 3 GasNEV mündlich 
verhandelt. Das OLG Düsseldorf erhebt derzeit Beweis 
durch Einholung eines Sachverständigengutachtens. Mit 
der Erstellung des Gutachtens wurde das Statistische 
Bundesamt beauftragt. 

Auch über die Festlegung der Bundesnetzagentur zum Ei- 
genkapitalzinssatz nach § 7 Absatz 6 GasNEV bzw. 
StromNEV wurde bereits mündlich vor dem OLG Düs- 
seldorf verhandelt. Auch hierzu erhebt das OLG Düssel- 
dorf derzeit Beweis durch Einholung eines Sachverstän- 
digengutachtens. Das Schleswig-Holsteinische OLG 
(Az. 16 Kart 2/09) hat in seiner Entscheidung vom 1. Ok- 
tober 2009 die Rechtmäßigkeit dieser Festlegung ohne 
Einholung eines Sachverständigengutachtens bereits 
überwiegend bestätigt. Lediglich die Einbeziehung 
zweier Unternehmen in die Berechnung des Risikofak- 
tors, der bei der Bemessung des Wagniszuschlags eine 
Rolle spielt, wurde beanstandet. 

Vor dem OLG Düsseldorf wurde auch über die ersten fünf 
Beschwerden von überregionalen FNB bezüglich der An- 
zeige der Entgeltbildung nach § 3 Absatz 2 i. V. m. § 19 
GasNEV verhandelt. Weitere fünf Beschwerden werden 
noch bis Ende des Jahres mündlich verhandelt. 

Anhängig sind Eil- und Hauptsacheverfahren gegen die 
Ausnahmegenehmigungen nach § 28a EnWG für die 
Gasfernleitung OPAL. Über die anhängigen Eilverfahren 
wird noch 2009 mündlich verhandelt. 


Mit der Beschwerde ist ferner die Ablehnung der Aner- 
kennung einer freiwilligen Selbstverpflichtung in Bezug 
auf die Beschaffung von Verlustenergie als wirksame 
Verfahrensregulierung angegriffen worden. Über diese 
wird Ende des Jahres vor dem OLG Düsseldorf mündlich 
verhandelt werden. 

Anhängig sind auch einige Beschwerden gegen Genehmi- 
gungen von Investitionsbudgets sowie eine Beschwerde, 
in der geklärt werden soll, ob das Bahnstromnetz der Ent- 
geltregulierung nach dem EnWG unterliegt. Über die 
letztgenannte Beschwerde wird Ende des Jahres mündlich 
verhandelt. 

Gegen die Festsetzung der Erlösobergrenzen und die vo- 
rausgegangene Ermittlung der Effizienzwerte sind Be- 
schwerden in großer Zahl erhoben worden. Die ersten 
mündlichen Verhandlungen vor dem OLG Düsseldorf ge- 
gen Entscheidungen hierzu durch die Bundesnetzagentur 
finden Ende des Jahres statt. Einige Beschwerden vor 
dem OLG Stuttgart wegen entsprechender Entscheidun- 
gen der zuständigen Landesregulierungsbehörde sind 
nach mündlicher Verhandlung bereits zurückgenommen 
worden. Die Bearbeitung dieser Beschwerden (in erster 
Instanz) wird die Arbeit der Prozessführung der Bundes- 
netzagentur noch weit in das Jahr 2010 hinein bestimmen. 

4.4 Verbraucherschutz 

4.4.1 Überblick über die Rechtsgrundlagen 

Das EnWG sowie die im Rahmen der § 18 Absatz 3, § 39 
Absatz 2 und § 21b Absatz 3 EnWG erlassenen Rechts- 
verordnungen enthalten wichtige Vorschriften zum 
Schutz der Verbraucher. 

Nach § 3 1 EnWG haben Personen, Personenvereinigungen 
sowie Verbraucherzentralen und andere Verbraucherver- 
bände die Möglichkeit, ein besonderes Missbrauchsverfah- 
ren einzuleiten, um das Verhalten eines Energieversor- 
gungsnetzbetreibers überprüfen zu lassen. 

Teil Vier des EnWG normiert in den §§ 36 bis 42 die 
Energielieferung an Letztverbraucher und regelt bei- 
spielsweise in § 40 EnWG, dass Energieversorgungsun- 
temehmen verpflichtet sind, die Belastungen aus den Ent- 
gelten für den Netzzugang und den ggf auch enthaltenen 
Entgelten für den Messstellenbetrieb und die Messung bei 
der Rechnungsstellung an Letztverbraucher gesondert 
auszuweisen. Der Letztverbraucher hat darüber hinaus 
das Recht, mit seinem Lieferanten eine monatliche, vier- 
teljährliche oder halbjährliche Rechnungsstellung zu ver- 
einbaren. Diese Neuerung im Energiewirtschaftsgesetz 
wird begleitet von der Verpflichtung für Energieversor- 
gungsuntemehmen, spätestens bis zum 30. Dezember 
2010 den Letztverbrauchem einen Tarif anzubieten, wel- 
cher Anreize zur Energieeinsparung oder Steuerung des 
Energieverbrauchs bietet - gemeint sind hier insbeson- 
dere lastvariable oder tageszeitabhängige Tarife. Diese 
Verpflichtung besteht unter der Einschränkung, dass dies 
für die Energieversorgungsuntemehmen technisch mach- 
bar und wirtschaftlich zumutbar ist. Bislang werden vari- 
able Tarife im Bereich der Standardlastprofilkunden nur 
in Pilotprojekten angeboten. Der inhärente Widerspruch, 



Drucksache 17/9400 


-70- 


Deutscher Bundestag - 17. Wahlperiode 


standardisierte Lastprofile variabel zu tarifieren, muss 
durch die Marktbeteiligten zukünftig aufgelöst werden, 
damit der gesetzliche Auftrag massenmarkttauglich um- 
gesetzt werden kann. 

Neben diesen ausdrücklichen Verbraucherschutzvor- 
schriften, ist das Interesse des Verbrauchers an einer kos- 
tengünstigen, sicheren und umweltverträglichen Versor- 
gung mit Energie der grundsätzliche Handlungsmaßstab 
der Bundesnetzagentur. 

Die Weiterführung der Liberalisierung des Energiemark- 
tes in Verbindung mit dem politischen Willen zur Förde- 
rung von Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
führte zu einer Anpassung des EnWG (u. a. im § 40 
EnWG) und zu einer grundlegenden Änderung des § 21b 
EnWG (Messeinrichtungen). So wurde das Mess- und 
Zählwesen vollständig liberalisiert und in einer eigenstän- 
digen Rechtsverordnung, der Messzugangsverordnung 
(MessZV), konkretisiert. Die seit September 2008 in 
Kraft getretene MessZV ermöglicht es dem Anschluss- 
nutzer, einen vom Netzbetreiber abweichenden Messstel- 
lenbetreiber und Messdienstleister zu bestimmen. Die 
Bundesnetzagentur hat das Gesetzgebungsverfahren zur 
MessZV und zur diesbezüglichen Änderung des Energie- 
wirtschaftsgesetzes auch aus Verbrauchersicht begleitet. 

4.4.2 Überwachung von neuen Lieferanten, 
die die Haushaitskunden mit Energie 
versorgen 

4.4.2. 1 Anzeige nach § 5 EnWG, Lieferanteniiste 

Nach § 5 EnWG besteht für Energieversorgungsuntemeh- 
men gegenüber der Regulierungsbehörde eine Anzeigever- 
pfiichtung, wenn sie die Belieferung von Haushaltskunden 
nach dem Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes 
am 13. Juli 2005 aufnehmen oder beenden oder nach die- 
sem Zeitpunkt ihre Firma ändern. Diese Anzeigen werden 
von der Regulierungsbehörde geprüft und die Lieferanten 
anschließend auf der Intemetseite der Bundesnetzagentur 
veröffentlicht. Allerdings entscheiden die anzeigenden 
Energieversorgungsuntemehmen selbst darüber, ob sie in 
dieser Liste veröffentlicht werden wollen (die Entschei- 
dung einzelner Energieversorgungsuntemehmen, nicht 
auf der Liste veröffentlicht zu werden, rührt in der Regel 
daraus, dass sich ihr Angebot nicht an jeden Haushalts- 
kunden richtet). Daher werden in dieser Liste auch nicht 
sämtliche der anzeigeverpflichteten Unternehmen aufge- 
führt. 

Da die Vorschrift keinen Schwellenwert enthält, der ge- 
ringfügige oder nur vorübergehend tätige Versorger von 
der Anzeigeverpflichtung befreien würde, sind formal 
auch Baustromversorger und Energieversorger von Mes- 
sen/Jahrmärkten (sog. Kirmesstrom) sowie Betreiber von 
Blockheizkraftwerken, welche z. B. andere Miet- oder Ei- 
gentumsparteien im Objekt mitversorgen, zur Anzeige 
der Energiebeliefemng von Haushaltskunden i. S. d. 
EnWG verpflichtet. Im Interesse einer geeigneten Ver- 
braucherinformation werden deshalb nur Energieversor- 
gungsuntemehmen in diese Liste aufgenommen, deren 
Versorgungstätigkeit gmndsätzlich auch von den Ver- 


brauchern in Anspmch genommen werden kann. Zum 
April 2009 enthält die veröffentlichte Liste 158 Elektrizi- 
täts- und 136 Gasversorgungsuntemehmen (2007: 
94 Elektrizitäts- und 89 Gasversorgungsuntemehmen). 
31 Energieversorgungsuntemehmen haben auf eine Ver- 
öffentlichung verzichtet. 

Sollte § 5 Satz 2 EnWG (Veröffentlichung auf der Inter- 
netseite der Bundesnetzagentur) zur Verbraucherinforma- 
tion und als Indikator für belebenden Wettbewerb dienen, 
so wäre eine Klarstellung der Vorschrift hilfreich. Es 
wäre daher zu begrüßen, wenn vor allem die vermehrt 
auftretenden Blockheizkraftwerkbetreiber, welche die 
Elektrizität in einer Eigentümergemeinschaft oder unter 
den Mietern in einem Objekt verteilen, von dieser Vor- 
schrift zur Anzeige ausgenommen würden. 

4.4.2.2 Verfahren 

Auf Gmndlage des § 5 Satz 4 EnWG kann die Bundes- 
netzagentur einem Energieversorgungsuntemehmen die 
Energiebeliefemng an Haushaltskunden jederzeit ganz 
oder teilweise untersagen. Voraussetzung ist, dass die per- 
sonelle, technische oder wirtschaftliche Leistungsfähig- 
keit oder die Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung nicht 
gewährleistet ist. 

Die Bundesnetzagentur hat seit Inkrafttreten des EnWG 
im Juli 2005 ein Verfahren zur Untersagung der Tätigkeit 
der Energiebeliefemng von Haushaltskunden abgeschlos- 
sen. Mit Beschluss Az. BK6-07-008 vom 26. Juni 2007 
wurde der ASGARD GmbH gemäß § 5 EnWG die ge- 
schäftliche Tätigkeit in Bezug auf die Gewinnung und 
Belieferang von Haushaltskunden mit Elektrizität unter- 
sagt. Dem Unternehmen war es im Laufe des Verfahrens 
nicht gelungen, den gemäß § 5 Satz 3 EnWG geforderten 
Nachweis über das Vorliegen der technischen und wirt- 
schaftlichen Leistungsfähigkeit zu erbringen. Darüber hi- 
naus bestanden seitens der Bundesnetzagentur auch 
erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der Geschäfts- 
fühmng der ASGARD GmbH. 

4.4.3 Statistik des Verbraucherservice und 
informationen für Verbraucher 

Den seit 2005 erfolgreichen Verbraucherservice für Elek- 
trizitäfs- und Gaskunden hat die Bundesnetzagentur auch 
in den Jahren 2008 und 2009 mit zum Teil neuen Leistun- 
gen angeboten. So wurde das webbasierte Informations- 
angebot für die Elektrizitäts- und Gaskunden und die In- 
formationen zu häufig gestellten Fragen aktualisiert und 
erweitert. Die Energieverbraucher können auf ein ener- 
giewirtschaftliches Glossar und weiterführende Links zu- 
greifen und Informationsbroschüren hemnterladen. Der 
Verbraucherservice Energie kann eine positive Bilanz für 
das zweife Halbjahr 2007, das Jahr 2008 und die ersten 
vier Monate im Jahr 2009 ziehen. Dies zeigt das öffentli- 
che Interesse am Thema Energieversorgung. 

Von Mai 2007 bis April 2009 erreichten den Verbraucher- 
service insgesamt 10 586 Anfragen und Beschwerden im 
Energiebereich, davon war zu etwa 14 Prozent der Gas- 
und zu 86 Prozent der Elektrizitätsbereich betroffen. Wei- 
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tere Anfragen sind direkt an die Energieabteilung gerich- 
tet worden. Im Vergleich zum vorherigen Berichtszeit- 
raum, in dem von Juli 2005 bis April 2007 insgesamt 
4 775 Anfragen und Beschwerden registriert wurden, ha- 
ben sich die Verbraucheranfragen und -beschwerden 
mehr als verdoppelt. Dieser Trend zeigt, dass der Ver- 
braucherservice Energie der Bundesnetzagentur eine 
starke Nachfrage erfährt. 

Schwerpunkt der Verbraucherbeschwerden war sowohl 
im Elektrizitäts- (13,9 Prozent) als auch Gasbereich 
(11,4 Prozent) die Verzögerung/ Störung beim Lieferan- 
tenwechsel. Die Beschwerden wurden verbraucherindivi- 
duell bearbeitet, ln nahezu allen Fällen konnte der Sach- 
verhalt im Interesse des Verbrauchers aufgeklärt werden. 
Durch die zentrale Bearbeitung dieser Anfragen und Be- 
schwerden werden auftretende Schwierigkeiten schneller 
evaluiert und die fachlich zuständigen Organisationsein- 
heiten der Bundesnetzagentur umfassend über die kon- 
kreten Schwierigkeiten und Probleme informiert. Infolge 
des zunehmenden Wettbewerbs sind verstärkt Verbrau- 
cheranfragen und -beschwerden zu vertraglichen Frage- 
stellungen im Elektrizitäts- (11,9 Prozent) und Gasbe- 
reich (11,1 Prozent) aufgetreten. Hier sind die rechtlichen 


Möglichkeiten der Abhilfe der Bundesnetzagentur aller- 
dings beschränkt. 

Die Anfragen und Beschwerden im Bereich Elektrizität 
teilten sich im zurückliegenden Zeitraum auf wie folgt 
(Abbildung 3). 

Im Gasbereich standen neben den Vertragsangelegenhei- 
ten insbesondere Anfragen und Beschwerden zu Gasprei- 
sen und -tarifen im Fokus der Verbraucher (13,1 Prozent). 

Die eingegangenen Anfragen und Beschwerden für den 
Gasbereich lassen sich wie folgt abbilden (Abbildung 4). 

Erwähnenswert ist, dass eine Vielzahl von Verbraucher- 
anfragen sich auf eine Prüfungsgebühr in Höhe von zehn 
Euro bezogen, welche von dem Energielieferanten TelDa- 
Fax bei einer Vertragsauflösung erhoben wurde. Diese 
Prüfungsgebühr wirkte als Hindernis im Wettbewerb und 
entsprach nicht dem EnWG, das den Verbrauchern einen 
unentgeltlichen Wechsel zusichert. Der TelDaFax-Kon- 
zem hat nach Intervention der Bundesnetzagentur ver- 
bindlich erklärt, auf eine Erhebung dieser Prüfungsge- 
bühr bei der Auflösung bestehender und künftiger 
Kundenlieferverträge im Elektrizitäts- und Gasbereich zu 
verzichten. 


Abbildung 3 


Anfragen nnd Beschwerden im Bereich Elektrizität 



9,1% 11,9% 


□ Lieferantenwechsel 

■ Aufgaben und Zuständigkeiten BNetzA 

□ Vertragsangelegenheiten 

□ Rechtliche Grundlagen / Rechtsrahmen 

■ Strompreise und -tarife 

□ Stromrechnung 

□ Sonstige Anfragen und Beschwerden (z.B. Netznutzungsentgelte, Messeinrichtungen, Strom- 
lieferung, NetzzugangZ-anschluss, besond. Missbrauchsverfahren, Baukostenzuschüsse, ...) 
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Abbildung 4 


Anfragen nnd Beschwerden im Gasbereich 

14,6% 


19,8% 



□ Lieferantenw echsel 

■ Aufgaben und Zuständigkeiten BNetzA 

□ Vertragsangelegenheiten 

□ Rechtliche Grundlagen / Rechtsrahmen 

■ Gaspreise und -tarife 

□ Gasrechnung 

□ Sonstige Anfragen und Beschwerden (z.B. Netznutzungsentgelte, Messeinrichtungen, Gas- 
lieferung, besond. Missbrauchsverfahren, sonstige techn. Fragen, Baukostenzuschüsse, ...) 


4.4.4 Aspekte des Verbraucherschutzes bei 
der Liberalisierung des Zähl- und 
Messwesens 

Ab Ende 2007 hat sich der Verbraucherschutz der Bun- 
desnetzagentur ausführlich mit Möglichkeiten des sog. 
Smart Metering, dem intelligenten Messwesen, beschäf- 
tigt, auch in Erwartung der Ende 2008 in Kraft getretenen 
MessZV. Diese berechtigt den Anschlussnutzer dazu, den 
Messstellenbetreiber und den Messdienstleister zu be- 
stimmen, und ermöglicht so neue Dienstleistungen, wie 
z. B. eine erhöhte Verbrauchstransparenz und zeit- oder 
lastvariable Tarife^®. 

Der verstärkte Einsatz von intelligenten Energiezählem 
mit Kommunikationsbefähigung und die sich daraus ent- 
wickelnden Dienstleistungen werden für die Verbraucher 


Siehe auch oben unter 1 .6. 


auch Fragen der Datenspeicherung, -Verschlüsselung und 
-Übertragung aufwerfen. Diese datenschutzrechtlichen 
Fragen stellen aus Sicht der Verbraucher wichtige The- 
menfelder dar, für die sich die Bundesnetzagentur natio- 
nal und international zur Wahrung des Verbraucherschut- 
zes einsetzt. 

Die MessZV hat für ein öffentliches Informationsbedürf- 
nis gesorgt, welches sich ebenfalls in der erhöhten Anzahl 
von Verbraucheranfragen ausdrückt. Daraus ergibt sich 
für die Bundesnetzagentur die Aufgabe, die Energiever- 
braucher über ihre Möglichkeiten umfassend zu informie- 
ren. Die Bundesnetzagentur hat daher einen aktiven 
Informationsaustausch mit den (Energie-)Verbraucher- 
zentralen zu den aktuellen Themen aufgenommen. 

4.4.5 Europäischer Verbraucherschutz 

Auf europäischer Ebene wurden die Rechte der Verbrau- 
cher durch das Dritte Binnenmarktpaket der Europäi- 
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sehen Union für den Energiebereieh umfassend gestärkt. 
Die Elektrizitäts- und Gasriehtlinien bedürfen noeh einer 
Umsetzung in nationales Reeht, die Bundesnetzagentur 
begleitet diese Entwieklungen aktiv. Zukünftig wird der 
Verbraueher von einem sehnelleren Lieferantenweehsel 
(Frist: drei Woehen) profitieren, Ansprueh darauf haben, 
seine Sehlussreehnung binnen seehs Woehen zu erhalten, 
und einen erleiehterten Zugang zu Energieverbrauehsda- 
ten (ggf dureh intelligente Messeinriehtungen) bekom- 
men. 

Die Bundesnetzagentur hat sieh in den vergangenen 
Jahren aktiv für die Interessen der Verbraueher auf euro- 
päiseher Ebene dureh ihre Mitarbeit in der ERGEG 
Customer Working Group und den dazugehörenden Ar- 
beitsgruppen Customer Empowerment Taskforee (Ver- 
brauehersehutz) und Retail Market Funetioning Taskforee 
(Funktionieren der Endkundenmärkte) eingesetzt. 

In den Jahren 2007 und 2008 wurde die Arbeit an den 
Best-Praetiee-Empfehlungen zum Lieferantenweehsel 
fortgeführt. Dies mündete in den Papieren „Obstaeles to 
Supplier Switehing in the Eleetrieity Retail Market: 
Guidelines of Good Praetiee and Status Review, Ref E07- 
RMF-06-03, 10 April 2008“, „Guidelines of Good Prae- 
tiee and Status Review - Obstaeles to switehing in the gas 
retail market, Ref E06-CSW-05-03, 18 April 2007“ und 
dem „Status Review Supplier Switehing Proeess Eleetri- 
eity and Gas markets- Five ease studies, Ref: E08-RMF- 
10-04, 19 September 2008“ (das letztgenannte Dokument 
behandelt die Umsetzung der bisherigen Erkenntnisse in 
den Mitgliedstaaten). Zudem wurde ein gemeinsames 
Positionspapier zum Thema „intelligenter Zähler“ für den 
Elektrizifätsmarkt entwickelt („ERGEG Position Paper 
on Smart Metering with a Focus on Eleetrieity Regula- 
tion, Ref E07-RMF-04-03, 31 October 2007“). 

In dem gemeinsamen Positionspapier zu regulierten End- 
kundenpreisen („ERGEG Position Paper on End-user 
Price Regulation, Ref E07-CPR- 10-03, 18 July 2007“) 
wurde eine etwaige Regulierung auch der Endkunden- 
preise klar abgelehnt, da dies weder für die Wettbe- 
werbsentwicklung, für die Versorgungssicherheit noch für 
die umweltpolitischen Effizienzziele zu optimalen Ergeb- 
nissen führen würde. Diese Dokumente können auf der 
gemeinsamen Intemetseite der europäischen Energie- 
regulatoren unter www.energy-regulators.eu abgerufen 
werden. 

5 Organisation der Bundesnetzagentur 

und Zusammenarbeit mit anderen 
Behörden/WAR 

5.1 Bundesnetzagentur 

5.1.1 Aufgaben und Struktur 

Die Bundesnetzagentur, bei Gründung noch „Regulierungs- 
behörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)“, wurde 
mit Wirkung vom 1. Januar 1998 als Bundesoberbehörde 
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirt- 


schaft und Technologie (Bundeswirtschaftsministerium) 
errichtet. Sie entstand aus der Überleitung von Aufgaben- 
bereichen aus dem ehemaligen Bundesministerium für 
Posf und Telekommunikation (BMPT) sowie dem ehema- 
ligen Bundesamt für Posf und Telekommunikation 
(BAPT). Im Zuge der Übernahme der Aufgaben aus dem 
EnWG und dem novellierten Allgemeinen Eisenbahnge- 
setz wurde die Reg TP im Jahr 2005 in Bundesnetzagen- 
tur für Elektrizifät, Gas, Telekommunikation, Post^’ 
(Bundesnetzagentur) umbenannt. 

Die Bundesnetzagentur untersteht der Rechts- und Fach- 
aufsicht des Bundeswirtschaftsministeriums. Allgemeine 
Weisungen des Bundeswirtschaftsministeriums für den 
Erlass oder die Unterlassung von Verfügungen sind zur 
Herstellung von Transparenz wegen ihrer grundsätzlichen 
Bedeutung mit Begründung im Bundesanzeiger zu veröf- 
fentlichen (für den Bereich Energie s. § 61 EnWG). 

Die Bundesnetzagentur hat in erster Linie den Auftrag, 
durch Regulierung im Bereich der Telekommunikation, 
des Postwesens, der Energiemärkte und des Eisenbahn- 
sektors den Wettbewerb zu fördern und für flächende- 
ckend angemessene und ausreichende Dienstleisfungen 
zu sorgen, einen diskriminierungsfreien Netzzugang zu 
gewährleisten sowie eine Frequenzordnung und Regelun- 
gen zur Nummerierung festzulegen. Diese Aufgaben sind 
im Telekommunikationsgesetz, im Postgesetz, im EnWG 
und im Allgemeinen Eisenbahngesetz festgelegt und wer- 
den zusätzlich durch Verordnungen und sonstige Ausfüh- 
rungsbestimmungen ergänzend geregelt. Weitere Aufga- 
ben der Bundesnetzagentur finden sich in verschiedenen 
Fachgesetzen, wie dem EEG, dem Gesetz über Funkanla- 
gen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), 
dem Amateurfunkgesetz (AFuG) und dem Gesetz über 
die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten 
(EMVG). Die Bundesnetzagentur ist die zuständige Be- 
hörde nach dem Signaturgesetz (SigG) und als solche mit 
dem Aufbau und der Überwachung einer sicheren und zu- 
verlässigen Infrastruktur für elektronische Signaturen be- 
traut. Die Aufgaben der Bundesnetzagentur sind ebenso 
wie die Verfahrensabläufe vielschichtig und breit gefä- 
chert. Sie reichen von Verfahren mit gerichtsähnlichen 
Prozessabläufen im Bereich der ökonomischen Regulie- 
rung bis zur Präsenz in der Fläche, um technische Störun- 
gen zu bearbeiten. Die Entscheidungen im Bereich der 
Energieregulierung werden im Wesentlichen von den Be- 
schlusskammem getroffen (vgl. § 59 Absatz 1 EnWG). 
Sie entscheiden in der Besetzung mit einem oder einer 
Vorsitzenden und zwei Beisitzenden. Von der Abteilung 
Energie werden die Fachaufgaben wahrgenommen, zu 
denen neben der Klärung der ökonomischen und rechtli- 
chen Grundsatzfragen der Regulierung insbesondere die 
gesetzlich zugewiesenen Überwachungsaufgaben gehö- 
ren. 


Seit dem Jahr 2006 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele- 
kommunikation, Post und Eisenbahnen. 
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Abbildung 5 


Organisatorischer Aufbau der Energieregulierung 

Aufbau Energieregulierung 
Bundesnetzagentur 



5.1.2 Personalmanagement 

Ein modernes Personalmanagement nimmt bei der Bun- 
desnetzagentur einen hohen Stellenwert ein. Der optimale 
Einsatz der personellen Ressoureen in Zeiten einer ange- 
spannten Planstellensituation hat dabei ebenso überra- 
gende Bedeutung wie die Gewinnung qualifizierten 
neuen Personals. Dies gelingt nur dadureh, dass die Per- 
sonalplanung sowohl die dienstliehen Bedürfnisse als 
aueh die Fähigkeiten und Neigungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gleichermaßen berücksichtigt. Denn nur 
mittels einer aktiven, bedarfsgerechten Einsatzplanung 
einerseits und der Motivation der Beschäftigten anderer- 
seits lassen sich auch in Zeiten knapper Haushaltsmittel 
die der Bundesnetzagentur übertragenen Aufgaben kos- 
tengünstig und effizient erledigen. 

Bereits seit 1999 bildet die Bundesnetzagentur auch 
selbst aus. ln 2008 konnten insgesamt zehn junge Leute 
eine Ausbildung zu Fachangestellten für Bürokommuni- 
kation an den Standorten der Zentrale in Bonn und Mainz 
beginnen. Im Rahmen der seit dem Jahr 2003 angebote- 
nen Ausbildung zu Elektronikerinnen/Elektronikem für 
Geräte und Systeme wurden 2008 insgesamt 18 neue 
Ausbildungsplätze besetzt, die sich auf die Standorte Göt- 
tingen, Bremen und Magdeburg verteilen. Damit wurden 


2008 in der Bundesnetzagentur mit den bereits vorhande- 
nen Ausbildungsplätzen insgesamt 109 junge Menschen 
in diesen beiden Berufen ausgebildet. Im Herbst 2009 
wurden zusätzlich insgesamt 32 Auszubildende für diese 
beiden Berufe neu eingestellt. Dabei wird die Ausbildung 
zu Elektronikerinnen/Elektronikem für Geräte und Sys- 
teme ab 2009 auch an den Standorten Augsburg und 
Münster angeboten. 

5.1.3 Haushalt 

Die Einnahmen und Ausgaben der Bundesnetzagentur 
werden im Bundeshaushalt veranschlagt (Einzelplan 09 
Kapitel 0910). Der nachfolgenden Tabelle sind die Ein- 
nahmen der Haushaltsjahre 2008 (Soll und Ist) und 2009 
(Haushaltsplan) zu entnehmen: 

Die tatsächlichen Mehreinnahmen 2008 gegenüber dem ge- 
planten Soll 2008 resultieren aus Frequenzgebühren für die 
Zuteilungsverlängerung von GSM-Frequenzen. Die Ein- 
nahme- Steigemng im Haushaltsplan 2009 wurde zur Zeit 
der Haushaltsaufstellung auf Grund einer geplanten Verstei- 
gerung von GSM- und UMTS-Frequenzen erwartet. Sie 
wird sich möglicherweise auf das Jahr 2010 verschieben. 

Über die Ausgaben der Haushaltsjahre 2008 (Soll und Ist) 
und 2009 (Haushaltsplan) informiert Tabelle, S. 75 unten. 
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Einnahmeart 

Soll 2008 

1.000 Euro 

Ist 2008 

1.000 Euro 

Soll 2009 

1.000 Euro 

Gebühren, Beiträge und sonstige Entgelte im 

Bereich Telekommunikation 

66.156 

97.090 

169.149 

Gebühren und sonstige Entgelte im Bereich Post 

109 

64 

50 

Gebühren und sonstige Entgelte im Bereich 
Eisenbahnen 

576 

3 

328 

Gebühren und sonstige Entgelte im Bereich Energie 
(Elektrizität und Gas)' 

6.218 

197 

1.100 

Weitere Verwaltungseinnahmen, z. B. Geldstrafen 
und -büßen, Vermietung, Verkauf 

1.465 

2.735 

1.419 

Verwaltungseinnahmen 

74.524 

100.089 

172.046 

Übrige Einnahmen 

1 

0 

0 

Gesamteinnahmen 

74.525 

100.089 

172.046 


Ausgaheart 

Soll 2008 

1.000 Euro 

Ist 2008 

1.000 Euro 

Soll 2009 

1.000 Euro 

Personalausgaben 

103.518 

105.187 

109.181 

Sächliche Verwaltungsausgaben, Zuweisungen 

34.578 

36.317 

35.994 

Investitionen 

10.879 

13.302 

11.832 

Gesamtausgaben 

148.975 

154.806 

157.007 


5.2 Andere Gremien und Behörden 

5.2.1 Beirat 

Der Beirat bei der Bundesnetzagentur ist ein Beratungs- 
gremium mit gesetzlich definierten Aufgaben und Rech- 
ten. Er setzt sich aus 16 Mitgliedern des Deutschen 
Bundestages und 16 Vertretern oder Vertreterinnen des 
Bundesrates zusammen. Die Ländervertreter müssen Mit- 
glied einer Landesregierung sein oder diese politisch ver- 
treten. Die Mitglieder des Beirates werden jeweils auf 
Vorschlag des Deutschen Bundestages bzw. des Bundes- 
rates von der Bundesregierung berufen. Die Liste der 
Mitglieder und ihrer Stellvertreter (Stand 22. September 
2009) ist dem Anhang zu entnehmen. Die Intemetseite 
der Bundesnetzagentur bietet darüber hinaus das jeweils 
aktuelle Mitgliederverzeichnis. 

Der Beirat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes und ein 
stellvertretendes vorsitzendes Mitglied für die Dauer von 
zwei Jahren. Am 7. April 2008 wurde der damalige Wirt- 
schaftsminister des Landes Brandenburg, Herr Ulrich 
Junghanns, zum Vorsitzenden gewählt. Er löste Herrn 


In 2008 konnten aus Rechtsgründen nicht alle Einnahmen erhoben 
werden. Eventuelle Nacherhebungen sind im Soll 2009 nicht enthal- 
ten. 


Abgeordneten Klaus Barthel ab, der den stellvertretenden 
Vorsitz übernahm. 

Der Beirat hat im Berichtszeitraum zwölf Mal getagt. Da- 
bei hat er auch von seinem Recht Gebrauch gemacht, der 
Bundesregierung einen Vorschlag für die Benennung ei- 
ner Vizepräsidentin/eines Vizepräsidenten der Bundes- 
netzagentur zu unterbreiten. Die Bundesregierung hat 
diesem Personalvorschlag entsprochen und daraufhin das 
befristete öffentlich-rechtliche Vertragsverhältnis von 
Frau Vizepräsidentin Dr. Henseler-Unger verlängert (§ 3 
Absatz 3 Gesetz über die Bundesnetzagentur). 

Gegenüber der Bundesnetzagentur ist der Beirat berech- 
tigt, Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen. Er berät 
die Bundesnetzagentur bei der Erstellung der Berichte 
nach dem EnWG (Monitoring-, Benchmarking- und Tä- 
tigkeitsbericht) sowie bei der Aufstellung ihres Vorhaben- 
plans. Die Bundesnetzagentur informiert den Beirat 
regelmäßig über ihre aktuellen Aufgaben und Entschei- 
dungen. 

Neben seinen Aufgaben im Telekommunikations- und im 
Postbereich hat sich der Beirat im Energiebereich vor al- 
lem mit der Umsetzung der Anreizregulierung befasst, ln 
mehreren Beiratssitzungen wurden Themen wie Kosten 
der Regelenergie, Festlegung zum Eigenkapitalzinssatz 
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und zu Investitionsbudgets erörtert. Darüber hinaus haben 
sich die Beiratsmitglieder über die Optimierung der Re- 
gelenergiebewirtschaftung und über die Neugestaltung 
des Kapazitätsmanagements im Gasbereich informieren 
lassen. 

Ein besonderes Augenmerk hat der Beirat im Berichts- 
zeitraum auf die Überlegungen zur Gründung einer 
„Deutschen Netz AG“ gerichtet. Der Beirat unterstützt 
die Bundesnetzagentur auch weiterhin aktiv bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Energiebereich. Dabei 
misst er der Schaffung einer einheitlichen nationalen Re- 
gelzone eine wichtige Bedeutung zu. 

5.2.2 Landesregulierungsbehörden/ 
Länderausschuss 

Im Berichtszeitraum ist der Länderausschuss gemäß 
§ 60a EnWG zu elf Sitzungen zusammengekommen. 
Thematisiert wurden dabei insbesondere die Vorbereitung 
und Einführung der Anreizregulierung, aber auch die 
zweite Netzentgeltgenehmigungsrunde und eine Vielzahl 
weiterer aktueller Themen. Zwischen der Bundesnetz- 
agentur und den Landesregulierungsbehörden findet ein 
reger Informationsaustausch über die jeweils geführten 
Verfahren statt. 

5.2.3 Bundeskartellamt 

Mit dem Bundeskartellamt arbeitet die Bundesnetzagen- 
tur in fachlichen Themenbereichen der Energieregulie- 
rung eng zusammen. Den gesetzlichen Vorgaben folgend 
wird gemäß § 58 Absatz 1 EnWG ein wechselseitiger In- 
formations- und Konsultationsprozess über laufende Ver- 
fahren geführt; soweit vom Gesetzgeber vorgesehen, wird 
dabei Einvernehmen hergestellt. Gemäß § 58 Absatz 3 
EnWG wirken beide Behörden auf eine einheitliche und 
den Zusammenhang mit dem GWB wahrende Auslegung 
des EnWG hin. Der von der Bundesnetzagentur zu erstel- 
lende Benchmarkbericht, der der Europäischen Kommis- 
sion durch die Bundesnetzagentur unterbreitet wird, wird 
gemäß EnWG ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bundeskartellamt konsultiert und abgestimmt. 

5.3 Wissenschaftlicher Arbeitskreis für 
Regulierungsfragen (WAR) 

Die Bundesnetzagentur ist bei der Erfüllung ihrer Aufga- 
ben gemäß § 64 EnWG wissenschaftlich zu unterstützen 
und hat hierzu den Wissenschaftlichen Arbeitskreis für 


Regulierungsfragen (WAR) eingesetzt. Die Mitglieder 
dieses Gremiums verfügen über ausgewiesene Kenntnisse 
auf wissenschaftlichem, volkswirtschaftlichem, betriebs- 
wirtschaftlichem, sozialpolitischem und rechtspoliti- 
schem Gebiet. Der WAR tagt im Regelfall alle zwei Mo- 
nate unter Teilnahme des Präsidiums, der Abteilungsleiter 
und Beschlusskamm em der Bundesnetzagentur sowie 
Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums. Auf 
Grund vermehrter Anforderungen treffen sich zudem die 
Wissenschaftler der einzelnen Sparten in jeweils unter- 
schiedlicher Zusammensetzung, um z. B. Studien bzw. 
Stellungnahmen zu aktuellen Themen auszuarbeiten. Bei 
den Vorbereitungen von Entscheidungen hat der WAR der 
Bundesnetzagentur richtungsweisende Anstöße und Hil- 
festellungen gegeben. 

In den WAR-Sitzungen wurden im Berichtszeitraum u. a. 
folgende Themen behandelt: 

- Aktuelle Entwicklungen zum Ownership Unbundling 

- Vorschläge der Kommission zur Errichtung europäi- 
scher Regulierungsbehörden im Energie- und Tele- 
kommunikationsbereich 

- Vorstellung der Ergebnisse zum Gutachten „Eigenka- 
pitalverzinsung“ durch Frontier Economics 

- Second Strategie Energy Review der Europäischen 
Kommission 

- Alternative Streitbeilegung vor dem Hintergrund von 
Leitungsbauvorhaben 

- Aktuelle Probleme der Anreizregulierung 

- Faktische und rechtliche Rahmenbedingungen für den 
Kraftwerksneubau und Netzausbau zur Sicherung der 
Elektrizitätsversorgung 

- Bericht der WAR-Arbeitsgruppe zur Um-Gestaltung/ 
Organisation des (Elektrizitäts-)Übertragungsnetzes 

- Vorschläge von ERGEG und CESR für fairen Handel 
mit Elektrizität und Gas in Europa. 

6 Allgemeine Weisungen des Bundes- 
ministeriums für Wirtschaft und 
Technologie 

Allgemeine Weisungen des Bundesministeriums für Wirt- 
schaft und Technologie sind in dem Berichtszeitraum 
nicht ergangen. 
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7 Glossar 

7.1 Elektrizität und Gas 


Begriff 

Definition 

Aufwendungen für 
Instandhaltung 

Aufwendungen aus der Kombination aller teehnisehen und administrativen Maßnahmen 
sowie Maßnahmen des Managements, die während des Lebenszyklus eines Anlagengutes 
zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der Rüekführung in diesen dienen, so 
dass es die geforderte Funktion erfüllen kann. 

B etri eb snummer 
„Netzbetreiber“ 

Die aehtsfellige Betriebsnummer wird von der Bundesnetzagentur als Kennzahl für die 
Zuordnung und Identifikation des Unternehmens je Tätigkeitsfeld vergeben und ist an der 
führenden 1000 (Elektrizifät) bzw. 1200 (Gas) und weiteren vier Stellen zu erkennen 
(z. B. 10005678 oder 12005679). 

Clearing 

Die physisehe und finanzielle Erfüllung von Spot- bzw. Termingesehäften. Auf- und 
Verreehnung von Forderungen und Verbindliehkeiten aus Spot- bzw. Termingeschäften. 
Insbesondere umfasst es für den Spotmarkt die Abwicklung und die Erfassung der 
Sicherheiten und den täglichen Gewinn- und Verlustausgleich, die Erfassung der 
Sicherheiten, sowie die Schlussabrechnung am letzten Handelstag. ' 

Dominanzmethode 

Ordnet die Abgabemenge beherrschter (konsolidierter) Unternehmen den jeweiligen 
beherrschenden Unternehmen zu. Dann allerdings erfolgt eine Zurechnung zu 

100 Prozent. Gemeinschaftsunternehmen bei einem Beteiligungsverhältnis 
von 50 Prozent zu 50 Prozent werden jeweils hälftig zugerechnet.^ 

Ersatzversorger 

Ersatzversorger ist der Grundversorger, (vgl. § 38 EnWG) 

Ersatzversorgung 

Wenn ein Letztverbraucher über das Energieversorgungsnetz der „Allgemeinen 
Versorgung“ in Niederspannung oder Niederdruck Energie bezieht, ohne dass dieser 
Bezug einer Lieferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann, 
gilt die Energie als vom Grundversorger geliefert, (vgl. § 38 EnWG) 

Grundversorgung 

Energielieferung des Grundversorgers an Haushaltskunden zu Allgemeinen Bedingungen 
und Allgemeinen Preisen, (vgl. § 36 EnWG) 

Investitionen 

Als Investitionen gelten die im Berichtsjahr aktivierten Bruttozugänge an Sachanlagen 
sowie der Wert der im Berichtsjahr neu gemieteten und gepachteten neuen Sachanlagen. 

Zu den Bruttozugängen zählen auch Leasing-Güter, die beim Leasingnehmer aktiviert 
wurden. 

Die Bruttozugänge sind ohne die als Vorsteuer abzugsfähige Umsatzsteuer zu melden. 

Einzubeziehen ist der auf dem Anlagenkonto aktivierte Wert (Herstellungskosten) der 
selbsterstellten Anlagen. Ferner sind die noch im Bau befindlichen Anlagen (angefangene 
Arbeiten für betriebliche Zwecke, soweit aktiviert) mitzumelden. Falls ein besonderes 
Sammelkonto „Anlagen im Bau“ geführt wird, sind nur die Bruttozugänge ohne die 
schon zu Beginn des Berichtsjahres auf diesem Sammelkonto ausgewiesenen Bestände 
zu melden. Anzahlungen sind nur einzubeziehen, soweit sie abgerechneten Teilen von im 
Bau befindlichen Anlagen entsprechen und aktiviert sind. 

Nicht einzubeziehen sind der Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw. (Finanz- 
anlagen), der Erwerb von Konzessionen, Patenten, Lizenzen usw. und der Erwerb von 
ganzen Unternehmen oder Betrieben sowie der Erwerb ehemals im Unternehmen 
eingesetzter Mietanlagen, Zugänge an Sachanlagen in Zweigniederlassungen oder 
fachlichen Untemehmensteilen im Ausland sowie die bei Investitionen entstandenen 
Finanzierungskosten. 3 

Kalkulatorisehe Kosten 
des Lieferantenweehsels 

Alle Kostenpositionen, welche im Rahmen der internen Kosten- und Leistungsrechnung 
dem Prozess des Lieferantenwechsels zurechenbar sind. Bitte orientieren Sie sich dabei 
an den in § 275 Absatz 2 HGB angegebenen Positionen. Vor- und nachgelagerte Prozesse, 
wie z. B. die Belieferung des Kunden, zählen nicht dazu. 
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Begriff 

Definition 

Leistungsgemessene 

Letztverbraucher 

Bei Leistungsmessung wird die in Anspruch genommene Leistung in einem bestimmten 
Zeitraum gemessen. Mithilfe der Leistungsmessung wird für Endkunden ein Lastgang 
ermittelt, der die Leistungsaufnahme des Endkunden über einen bestimmten Zeitraum 
aufzeigt. Das Kriterium der Leistungsmessung dient dabei als Abgrenzung zu den 
nicht-leistungsgemessenen Kunden. 

Lieferantenwechsel 

Der Prozess des Lieferantenwechsels beschreibt die Interaktion zwischen den Markt- 
partnem für den Fall, dass ein Kunde an einer Messsfelle von seinem derzeitigen 
Lieferanten (Altlieferanten) zu einem neuen Lieferanten (Neulieferanten) wechselt. Dies 
umfasst somit nicht Aus-/Ein- und Umzüge. Werden infolge eines Konzessionswechsels 
auch Lieferverträge mit den Kunden übertragen, ist dieser Vorgang ebenfalls nicht als 
Lieferantenwechsel anzusehen. 

Messdienstleistung 

Messung der gelieferten Energie im Sinne des § 21b EnWG i. V. m. § 9 (2) Satz 1 
MessZV. 

Netznummer 

Mit der Vergabe einer Betriebsnummer wird automatisch die Netznummer „1“ vergeben. 
Netzbetreiber können auf Antrag von der Bundesnetzagentur für weitere Teilnetze 
weitere Netznummem erhalten. 

OTC Clearing-Fazilität 

Die OTC Clearing Fazilität ist der bilaterale Austausch von außerbörslich geschlossenen 
Geschäften und die einvemehmliche Eingabe dieser Geschäfte als OTC Trades in das 
EEX-System, sofern diese Geschäfte hierfür zugelassen sind und die Eingabe nach 
Maßgabe dieser Bestimmungen erfolgt.^ 

OTC-Handel 

Außerbörslicher Handel 

Reparatur 

Unter Reparatur (Instandsetzung) wird der Vorgang verstanden, bei dem ein defektes 
Objekt in den ursprünglichen, funktionsfähigen Zusfand zurückversefzt wird. 

Spotmarkt 

Markt, an dem die Geschäfte einer sofortigen Abwicklung zugeführt werden. ■ 

Zeitpunkt Marktöffhung 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts (BGBl. Teil 1 

Nr. 24 vom 28. April 1998) am 29. April 1998. 


Quellen Definitionsliste: 

• EEX: Einführung in den Börsenhandel an der EEX auf Xetra und Eurex, Dokumentversion OOOIB, Leipzig, 28. April 2006 
2 Pfeiffer: Konzentration auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt 1994 bis 2004, Dezember 2005; IWE Working Paper Nr. 02 2005; Institut für Wirt- 
schaftswissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg, S. 5 

^ Statistisches Bundesamt: Fachserie 4 Reihe 6.1, Produzierendes Gewerbe; Beschäftigung, Umsatz, Investitionen und Kostenstruktur der Unter- 
nehmen in der Energie- und Wasserversorgung, 2005, Wiesbaden, 2007 
4 EEX: OTC-Clearing-Bedingungen, Bedingungen für die OTC Clearing Fazilität, Dokumentversion 0003c, Leipzig, 4. Oktober 2005 
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7.2 Elektrizität 

Es gelten die Begriffsbestimmungen gemäß § 3 EnWG, § 2 StromNZV, § 2 StromNEV, § 3 EEG 2009 und § 3 KWKG 
Ergänzend gelten folgende Definitionen: 


Begriff 

Definition 

Anschluss 

Umfasst alle Betriebsmittel, die sich im Eigentum des Versorgers befinden und für nur 
einen Anschlussnehmer genutzt werden. 

Baseload (Grundlast) 

Kennzeichnet das Lastprofil für Stromlieferung oder Strombezug von konstanter 

Leistung über 24 Stunden eines jeden Tages der Lieferperiode' 

Betriebsnummer 

„Lieferanten“ 

Die achtstellige Betriebsnummer wird von der Bundesnetzagentur als Kennzahl für die 
Zuordnung und Identifikation des Unternehmens je Tätigkeitsfeld vergeben und ist an der 
führenden 2000 und weiteren vier Stellen zu erkennen (z. B. 20001234). 

Betriebszeit 

Zeitspanne, in der eine Anlage oder ein Anlageteil Energie umwandelt oder überträgt. 

Die Betriebszeit beginnt mit der Zuschaltung und endet mit der Trennung der Anlage 
oder des Anlagenteiles zum bzw. vom Netz. An- und Abfahrzeiten von Erzeugungs- 
anlagen ohne nutzbare Energieabgabe zählen insoweit nicht zur Betriebszeit.^ 

Brutto-Leistung 

Abgegebene Leistung einer Erzeugungseinheit an den Klemmen des Generators. ^ 

Brutto-Elektrizitäts- 

erzeugung 

Erzeugte elektrische Arbeit einer Erzeugungseinheit, gemessen an den Generator- 
klemmen.2 

Dauer der Anschluss- 
herstellung 

Zeitspanne vom Beginn der unmittelbaren Anschlussarbeiten (Kabelverlegung usw.), 
ohne Berücksichtigung der nötigen Tiefbauarbeiten (Kabelgraben-ZKopflöcher- 
herstellung usw.), bis zur Fertigstellung/lnbetriebnahme. Die Fertigstellung/lnbetrieb- 
nahme ist der Zeitpunkt, an dem die Elektrizitätslieferung aufgenommen werden könnte 
(Stromleitung ist mit Hausanschlusskasten verbunden). Es wird der Zeitraum zwischen 
Beginn und Ende der Herstellung des Anschlusses ermittelt und nicht die effektiven 
Arbeitszeitstunden oder Tage, an denen tatsächlich an dem Anschluss gearbeitet wurde 
(ausgenommen sind vom Kunden verursachte Verzögerungen). 

Dauerleistung 

Höchste Leistung einer Erzeugungs-, Übertragungs- und Verbrauchsanlage, die bei einem 
bestimmungsgemäßen Betrieb ohne zeitliche Einschränkung erbracht wird und ihre 
Lebensdauer (Betriebszeit) und Sicherheit nicht beeinträchtigt. 

Anmerkung: Die Dauerleistung kann z. B. mit den Jahreszeiten (z. B. aufgrund der 
Kühlwasserbedingungen) schwanken . 2 

Dauer von Reparaturen 

Angegeben wird die Zeitdauer zwischen dem Bericht der Störung (Routineinspektion, 
Kundenanruf, Beschwerde 0 . Ä.) und der Wiederherstellung des Betriebsmittels in den 
ursprünglichen, funktionsfähigen Zustand. 

Day-Ahead-Markt 

Am Day-Ahead-Markt wird Elektrizität gehandelt, der am nächsten Tag zur Lieferung 
kommt. ' 

EEG-Umlage 

Elektrizitätslieferanten sind berechtigt, die Differenz zwischen den zu erwartenden EEG- 
Vergütungen und den Elektrizitätsbezugskosten pro Kilowattstunde (Differenzkosten) 
gegenüber Dritten anzuzeigen. Dies geschieht mittels der EEG-Umlage, die unter Berück- 
sichtigung der §§ 53 und 54 EEG 2009 von den Elektrizitätslieferanten ermittelt wird. 

Eigenverbrauch 

Elektrische Arbeit, die in den Neben- und Hilfsanlagen einer Erzeugungseinheit (z. B. eines 
Kraftwerksblocks oder eines Kraftwerks) zur Wasseraufbereitung, Dampferzeuger- Wasser- 
speisung, Frischluft- und BrennstoffVersorgung sowie Rauchgasreinigung verbraucht wird. 
Er enthält nicht den Betriebsverbrauch. Die Verluste der Aufspanntransformatoren 
(Maschinentransformatoren) in Kraftwerken rechnen zum Eigenverbrauch. Der Verbrauch 
von nicht elektrisch betriebenen Neben- und Hilfsanlagen ist im gesamten Wärmeverbrauch 
des Kraftwerks enthalten und wird nicht dem elektrischen Eigenverbrauch zugeschlagen. 

Der Eigenverbrauch während der Nennzeit setzt sich zusammen aus den Anteilen Betriebs- 
Eigenverbrauch während der Betriebszeit und Stillstands-Eigenverbrauch außerhalb der Be- 
triebszeit. Der Stillstands-Eigenverbrauch bleibt bei der Netto-Rechnung unberücksichtigt.^ 
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Begriff 

Definition 

Eigenverbrauchsleistung 

Elektrische Leistung einer Erzeugungseinheit, die für den Betrieb ihrer Neben- und 
Hilfsanlagen (z. B. zur Wasseraufbereitung, Dampferzeuger- Wasserspeisung, Frischluft- 
und Brennstoffversorgung, Rauchgasreinigung) benötigt wird, zuzüglich der Verlust- 
leistung der Aufspanntransformatoren (Maschinentransformatoren). Unterschieden wird 
zwischen der Eigenverbrauchsleistung im Betrieb und im Stillstand. Die Betriebs-Eigen- 
verbrauchsleistung ist die während des Betriebes einer Erzeugungseinheit für deren 
Neben- und Hilfsanlagen benötigte elektrische Leistung. Die Stillstands-Eigen- 
verbrauchsleistung ist die außerhalb der Betriebszeit einer Erzeugungseinheit für deren 
Neben- und Hilfsanlagen benötigte elektrische Leistung.^ 

Energieträger 

Alle Quellen oder Stoffe, in denen Energie mechanisch, thermisch, chemisch oder 
physikalisch gespeichert ist.^ 

Engpass 

Ein Engpass i. S. d. § 15 Absatz 2 StromNZV liegt vor, wenn netz- oder marktbezogene 
Maßnahmen nach § 15 Absatz 1 StromNZV nicht dazu geführt haben, dass ein Engpass 
verhindert werden konnte, so dass eine marktorientierte, transparente und diskriminie- 
rungsfreie Bewirtschaftung der verfügbaren Leitungskapazität durch den Netzbetreiber 
vorzunehmen ist. 

Engpassleistung 

Diejenige Dauerleistung einer Erzeugungseinheit, die unter Normalbedingungen erreich- 
bar ist. Sie ist durch den leistungsschwächsten Anlageteil (Engpass) begrenzt, wird durch 
Messungen ermittelt und auf Normalbedingungen umgerechnet. Bei einer längerfristigen 
Veränderung (z. B. Änderungen an Einzelaggregaten, Alterungseinflüsse) ist die 
Engpassleistung entsprechend den neuen Verhältnissen zu bestimmen. Die Engpassleis- 
tung kann von der Nennleistung um einen Betrag +!- Ä P abweichen. Kurzfristig nicht 
einsatzfähige Anlagenteile mindern die Engpassleistung nicht. Bei Kraft-Wärme- 
Kopplungs-Anlagen ist die Engpassleistung die elektrische Engpassleistung . 2 

Erzeuger 

Unternehmen, die Energieträger in elektrische Energie umwandeln. Sie stehen am 

Anfang der Wertschöpftmgskette der Elektrizitätswirtschaft.'' 

Erzeugung 

Produktion elektrischer Energie bzw. bei der Kraft-Wärme-Kopplung von elektrischer 
Energie und Nutzwärme . 2 

Erzeugungseinheit 

Eine Erzeugungseinheit für elektrische Energie ist eine nach bestimmten Kriterien 
abgrenzbare Anlage eines Kraftwerkes. Es kann sich dabei beispielsweise um einen 
Kraftwerksblock, ein Sammelschienenkraftwerk, eine Gas-und-Dampf-Anlage, eine 
Windenergieanlage, den Maschinensatz eines Wasserkraftwerkes, einen Brennstoff- 
zellenstapel oder ein Solarmodul handeln . 2 

Explizite Auktion 

Im Rahmen der expliziten Auktion wird die zur Verfügung stehende Kapazität an die 
Marktteilnehmer vergeben, die im Rahmen einer Auktion die höchsten Gebote für diese 
Kapazität abgegeben haben (vgl. ETSO, An OverView of Current Cross-border 
Congestion Management Methods in Europe, Mai 2006). 

Freileitung 

Oberirdisch, über Isolatoren an Stützpunkten (z. B. Masten) befestigte Leiterelemente 
(Leiterseile, isolierte Freileitungen) eines Elektrizitätsnetzes. Eine Freileitung besteht im 
Wesentlichen aus Masten, Leiterseilen, Isolatoren, Verbindungsteilen und Erdungen. 

Futures 

Vertragliche Verpflichtung, eine festgelegte Menge von z. B. Strom oder Emissionsbe- 
rechtigungen zu einem festgelegten Preis in einem festgelegten zukünftigen Zeitraum 
(Lieferperiode) zu kaufen (Futureskäufer) oder zu liefern (Futuresverkäufer). Futures 
werden entweder physisch oder über Barausgleich erfüllt. ' 

Grundversorger 

Elektrizitätsversorgungsuntemehmen, das nach § 36 Absatz 1 EnWG in einem Netz- 
gebiet die Grundversorgung mit Elektrizität durchführt, (vgl. § 1 Absatz 3 StromGVV) 

Implizite Auktion 

s. Market Coupling 

Intra-Day Handel 

Im Intra-Day-Handel der EEX werden Elektrizitätskontrakte mit Lieferung am selben 
oder folgenden Tag gehandelt, (vgl. www.eex.de) 
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Begriff 

Definition 

Jahresbenutzungsdauer 

(Letztverbraucher) 

Die Jahresbenutzungsdauer bestimmt die Regelmäßigkeit, mit der elektrische Energie 
von dem Verbraucher im Laufe des Jahres aus dem Netz entnommen wird. Je höher die 
Dauer ist, umso mehr verteilt sich der Verbrauch regelmäßig auf die 8 760 Stunden des 
Jahres. Sie gibt die Zahl der Stunden an, in denen der Verbraucher seinen Jahresverbrauch 
bei ständiger Inanspruchnahme der seiner Jahreshöchstlast entsprechenden Leistung 
erreichen könnte (Jahresbenutzungsdauer = Jahresverbrauch dividiert durch Jahres- 
höchstlast). ^ 

Jahreshöchstlast 

(Letztverbraucher) 

Die in Kilowatt (kW) ausgedrückte und im Zeitraum eines Jahres viertelstündig 
gemessene Höchstlast. ^ 

Kabel 

Unterirdisch, im Erdreich, in Schächten oder in Rohren verlegte, isolierte Leiter eines 
Elektrizitätsnetzes. 

Letztverbraucher 

Letztverbraucher i. S. d. Monitoringerhebung der Bundesnetzagentur sind Kunden, die 
Energie aus dem Netz der „Allgemeinen Versorgung“ für den eigenen Verbrauch kaufen. 

Market Coupling 

Im Rahmen eines Market Coupling soll die Nutzung der knappen Übertragungs- 
kapazitäten durch die Berücksichtigung der Energiepreise in den gekoppelten Märkten 
verbessert werden. Dabei wird die Day-Ahead Vergabe der grenzüberschreitenden 
Übertragungskapazitäten gemeinsam mit der Energieauktion an den Elektrizitätsbörsen 
auf Basis der Preise an den beteiligten Börsen durchgeführt. Daher spricht man hier auch 
von impliziten Kapazitätsauktionen. 

Market Maker 

Börsenteilnehmer, der für eine Mindestzeit am Börsentag gleichzeitig einen Kauf- und 
Verkaufsantrag (Quote) im Auftragsbuch hält. Market Maker dienen zur Sicherstellung 
einer Grundliquidität.' 

Marktgebiet 

Mehrere Lieferorte (ÜNB) werden zu einem Marktgebiet zusammengefasst, wenn es 
keine Übertragungsengpässe zwischen den Netzen dieser ÜNB gibt. Die Auktionspreise 
der Stundenkontrakte gleicher Lieferstunde aber verschiedenen Lieferortes (ÜNB) sind 
gleich, wenn sie dem gleichen Marktgebiet angehören. ' 

Nennleistung 

Dauerleistung einer Erzeugungs-, Übertragungs- und Verbrauchsanlage, für die sie 
gemäß den Liefervereinbarungen besfellt ist. Ist die Nennleistung nicht eindeutig nach 
Bestellunterlagen bestimmbar, so ist für die Neuanlage einmalig ein - bei Normal- 
bedingungen gemäß den Fachnormen für Abnahmemessungen erreichbarer - 
Leistungswert zu bestimmen. Bei Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen ist die Nennleistung 
die elektrische Nennleistung. ^ 

Nennzeit 

Gesamte zusammenhängende Berichtszeitspanne, ohne jegliche Unterbrechung 
(Kalenderzeit, z. B. Tag, Monat, Quartal, Jahr).^ 

Netting 

Die Saldierung (durch die ÜNB) der auf einer engpassbehafteten Grenzkuppelleitung in 
gegenläufiger Richtung beanspruchten Kapazitäten, soweit dies technisch möglich ist, 
um diese Leitung bis zu ihrer maximalen Kapazität zu nutzen, (vgl. Artikel 6.5 Satz 1 

EG- Verordnung 1228/2003) 

Netto-Elektrizitäts- 

erzeugung 

Die um ihren Betriebs-Eigenverbrauch verminderte Brutto-Elektrizitätserzeugung einer 
Erzeugungseinheit. Wenn nichts anderes vermerkt wird, bezieht sich die Netto- 
Elektrizitätserzeugung auf die Nennzeit. ^ 

Netto-Elektrizitäts- 
verbrauch („Allgemeine 
Versorgung“) 

Der Netto-Elektrizitätsverbrauch aus dem Netz der „Allgemeinen Versorgung“ eines 
Landes ist die von den Verbrauchern umgesetzte elektrische Arbeit. Er ergibt sich als 
Summe aus den unmittelbaren Stromlieferungen an die Abnehmer.^ 

Netto-Leistung 

Die an das Versorgungssystem (Übertragungs- und Verteilungsnetz, Verbraucher) 
abgegebene Leistung einer Erzeugungseinheit. Sie ergibt sich aus der Brutto-Leistung 
nach Abzug der elektrischen Eigenverbrauchsleistung während des Betriebes, auch wenn 
diese nicht aus der Erzeugungseinheit selbst, sondern anderweitig bereitgestellt wird.^ 
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Begriff 

Definition 

N etto -N etzentge It 
inklusive Abrechnung 

Netzentgelt ohne Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb, Umsatzsteuer, 
Konzessionsabgabe sowie Umlagen nach EEG und KWKG, aber inklusive Entgelt für 
Abrechnung i. S. d. § 17 Absatz 7 StromNEV: 

- Abrechnung der Netznutzung 

- Ermittlung Jahresverbrauchsprognose nach § 13 Absatz 1 StromNZV 

Netzebene 

Bereiche von Elektrizitätsversorgungsnetzen, in welchen elektrische Energie in Höchst-, 
Hoch-, Mittel- oder Niederspannung übertragen oder verteilt wird (§ 2 Nummer 6 
StromNEV) 

Niederspannung (NS) <1 kV 

Mittelspannung (MS) > kV und < 72,5 kV 

Hochspannung (HS) > 72,5 kV und < 125 kV 

Höchstsparmung (HöS) > 125 kV 

Netzverluste 

Die Arbeitsverluste im Übertragungs- und Verteilungsnetz (im Sprachgebrauch „Netz- 
verluste“) eines Systems (z. B. eines EVU) sind die Differenz zwischen der physikalisch 
in das Netz in einer Zeitspanne eingespeisten und aus der ihm in derselben Zeitspanne 
wieder entnommenen elektrischen Arbeit . 2 

Net Transfer Capacity 
(NTC) 

Netto Übertragungskapazität (berechnet sich aus Total Transfer Capacity abzüglich der 
Transmission Reliability Margin) (vgl. Transmission Code 2003) 

Ökostromprodukt 

Ein Elektrizitätsprodukt, das aufgrund von Ökostrom-Labeln oder Stromkennzeichnung 
als Elektrizitätsprodukt mit besonderer Relevanz des Anteils der effizienten oder 
regenerativen Energiegewinnung ausgewiesen und zu einem gesonderten Tarif 
angeboten/gehandelt wird. Hierbei nicht mit anzugeben ist der über alle weiteren 
Elektrizitätsprodukte vermarktete Anteil von regenerativ erzeugter Elektrizität. 

Peakload (Spitzenlast) 

Kennzeichnet das Lastprofil für Elektrizitätslieferung oder -bezug konstanter Leistung 
über 12 Stunden von 08:00 bis 20:00 Uhr eines jeden Wochentages (Montag bis Freitag) 
einer Lieferperiode. ’ 

Phelix (Physical 

Electricity Index) 

Der Phelix-Baseload-lndex ist der Durchschnitt der Preise aller 24 Stunden eines Tages 
für das Marktgebiet Deutschland/Österreich. Der Phelix-Peakload-lndex berücksichtigt 
die Stundenpreise der Spitzenlastzeiten (8.00 bis 20.00 Uhr). Der Phelix ist der Referenz- 
preis für Elektrizität in Deutschland und weiten Teilen Mitteleuropas, (vgl. www.eex.de) 

Redispatching 

Hierbei wird der Kraftwerkseinsatz (Dispatching) entsprechend bestehender oder 
drohender Netzengpässe an die Anforderungen des Netzes angepasst. Da Handels- 
geschäfte nicht von diesen Maßnahmen tangiert werden, können die ÜNB die hiermit 
verbundenen Kosten bei der Kalkulation der Netzentgelte berücksichtigen. 

Schwarzstartfahigkeit 

Fähigkeit einer Erzeugungseinheit (Kraftwerk), ohne Eigenbedarfsversorgung über das 
Elektrizitätsnetz, den Betrieb selbstständig wieder aufnehmen zu können. Dies ist 
insbesondere bei einer Störung, die zum Zusammenbruch des Netzes führt, als erster 
Schritt zum Wiederaufbau der Versorgung von Bedeutung. 

Stromkreislänge 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen LU-L2-tL3) der Kabel in den Netzebenen NS, 
MS, HS und HöS (Beispiel: Wenn LI = 1km, L2 = 1km und L3 = 1km, dann Stromkreis- 
länge = 1km). Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge in km 
zu ermitteln. Die Anzahl der pro Phase verwendeten Kabel ist für die Stromkreislänge 
unmaßgeblich. Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder 
anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber 
betrieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete sowie stillgelegte Kabel sind 
nicht zu berücksichtigen. Leitungen in Bruchteilsnutzung sind bei der Berechnung der 
Netzlänge mit voller Kilometerzahl anzusetzen. Die Stromkreislänge in der Netzebene 
Niederspannung ist einschließlich Hausanschlussleitungen und ohne Leitungen von 
Straßenbeleuchtungsanlagen anzugeben. Leitungen über 36 kV mit Transportfunktion 
und Hochspannungsentgelt können bei der Hochspannung angegeben werden. 
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Begriff 

Definition 

Total Transfer Capacity 
(TTC) 

Gesamte Übertragungskapazität (brutto) (vgl. Transmission Code 2003) 

Transmission Reliability 
Margin (TRM) 

Sicherheitsmarge (vgl. Transmission Code 2003) 

Umspannebene 

Bereiche von Elektrizitätsversorgungsnetzen, in denen eine Transformation elektrischer 
Energie von Höchst- zu Hochspannung, Hoch- zu Mittelspannung oder Mittel- zu 
Niederspannung geändert wird (§ 2 Nummer 7 StromNEV). 

Eine darüber hinaus gehende Umspannung innerhalb der einzelnen Netzebenen (z. B. 
innerhalb der Mittelspannung) ist Bestandteil der jeweiligen Netzebene. 

Verlustenergie 

Die zum Ausgleich physikalisch bedingter Netzverluste benötigte Energie. 

Verschiebungsfaktor 

Der Verschiebungsfaktor cos cp ist der Kosinus des Phasenwinkels zwischen den Sinus- 
schwingungen der Spannung und des Stroms. Er kann auch als Verhältnis der Wirk- 
leistung zur Scheinleistung bezeichnet werden und ist ein Maß für den Umfang der 
Blindleistungsbeanspruchung. Man unterscheidet zwischen kapazitiver und induktiver 
Blindleistung. Eilt die Sinusschwingung des Stromes der Sinusschwingung der Spannung 
voraus, spricht man von kapazitiver Blindleistung, im umgekehrten Fall von induktiver 
Blindleistung. 

Zählpunkt 

Netzpunkt, an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird. Es sind die Zählpunkte 
zu berücksichtigen, die eine Zählpunktbezeichnung gemäß Metering Code besitzen oder 
besitzen sollten. 

Im Falle einer nicht einheitlichen Möglichkeit der Zuweisung der Zählpunkte ist 

Anlage 2 des Metering Codes zu beachten. 

Zählpunkte mit Leerstand sind zu berücksichtigen. 


Quellen Definitionsliste: 

^ EEX: Einführung in den Börsenhandel an der EEX auf Xetra und Eurex, Dokumentversion OOOIB, Leipzig, 28. April 2006 
^ VDEW: Begriffe der Versorgungswirtschaft, Teil B Elektrizität und Fernwärme, Heft 1, Elektrizitätswirtschaftliche Grundbegriffe, 7. Ausgabe 
1999 

^ Statistisches Bundesamt: Energie in Deutschland, Wiesbaden, 2006 

4 VDEW: Leitfaden „Stromkennzeichnung“, Umsetzungshilfe für Elektrizitätsversorgungsuntemehmen, Erzeuger und Lieferanten von Strom zu 
den Bestimmungen über die Stromkennzeichnung, Berlin, 14. Oktober 2005 
^ Europäische Gemeinschaften: Elektrizitätspreise, Daten 1990 bis 2003, Luxemburg, 2003 
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7.3 Gas 

Es gelten die Begriffsbestimmungen gemäß § 3 EnWG, § 2 GasNZV und § 2 GasNEV. Ergänzend gelten folgende De- 
finitionen: 


Begriff 

Definition 

Anschlüsse 

Anschlüsse sind Netzanschlüsse nach § 5 NDAV und Einbindungen von neuen Rohr- 
leitungen, die als Anschlussverbindungen verstanden werden. Anschlüsse sind im Sinne 
dieser Definition auch Einbindungen von Rohrleitungen, die für die Versorgung 
industrieller Kunden, Kraftwerke etc. dienen. 

Arbeitsgas 

Gas, das in einem Gasspeicher zur Ausspeisung tatsächlich zur Verfügung steht. Hier gilt: 
Speichervolumen - Kissengas (nicht nutzbares Volumen) = Arbeitsgas. 

Arbeitsgasvolumen 

Anteil vom maximal nutzbaren Arbeitsgasvolumen (siehe Definition maximal nutzbares 
Arbeitsgasvolumen). 

Ausgleichsenergie 

Wird vom Bilanzkreisnetzbetreiber als Differenz zwischen Ein- und Ausspeisungen jedes 
Bilanzkreises im Marktgebiet am Ende der Bilanzierungsperiode ermittelt und mit den 
Bilanzkreisverantwortlichen verrechnet. 

Ausspeisepunkt 

Der Punkt, an dem Gas aus einem Netz eines Netzbetreibers an Letztverbraucher, 
nachgelagerte Netze (eigene und/oder fremde) oder Weiterverteiler ausgespeist werden 
kann, zuzüglich der Netzpunkte zur Ausspeisung von Gas in Speicher, Hubs oder 

Misch- und Konversionsanlagen (vgl. § 3 Nummer Ib EnWG). 

Austauschgas 

Austauschgase sind Gasgemische, die trotz ihrer vom Grundgas abweichenden 
Zusammensetzung und ggf abweichenden Kenndaten bei gleichem Gasdruck und 
unveränderter Geräteeinstellung ein gleichartiges Brennverhalten wie das Grundgas 
aufweisen. Sie werden anstelle des Grundgases eingesetzt. 

B enutzungsdauer 
(Letztverbraucher) 

Gibt die Zahl der Tage an, die erforderlich wäre, um den Jahresverbrauch bei maximaler 
Tagesmenge zu entnehmen (Benutzungsdauer in Tagen = Jahresverbrauch dividiert durch 
maximaleTagesmenge). Die Benutzungsdauer in Stunden gibt die Stundenzahl an, die 
erforderlich wäre, um den Jahresverbrauch bei maximaler Stundenmenge zu entnehmen 
(Benutzungsdauer in Stunden = Jahresverbrauch dividiert durch maximale Stunden- 
menge). (vgl. Eurostat)' 

Bilanzzone 

Innerhalb der Bilanzzone können alle Ein- und Ausspeisepunkte einem Bilanzkreis 
zugeordnet werden. Im Gasbereich entspricht die Bilanzzone den Marktgebieten. Somit 
können alle Ein- und Ausspeisepunkte aller Netze oder Netzbereiche, welche diesem 
Marktgebiet zugeordnet sind einem Bilanzkreis angehören, (vgl. § 3 Nummer 10b EnWG) 

Bruchteilseigentum 

Leitungsabschnitte, deren Kapazitäten (per Eigentum, o. Ä.) zwischen zwei oder 
mehreren Netzbetreibem aufgeteilt sind und über die der Netzbetreiber nur anteilig neben 
Dritten verfügt. 

Chum-Rate 

Bezeichnet das Verhältnis von gehandelter zu physisch transportierter Menge und ist 
damit ein Maß für Liquidität an Energiebörsen oder anderen Handelsplattformen. 

Eigenverbrauch 

Gasverbrauch zur technischen Aufrechterhaltung des Betriebes, d. h. zu Zwecken der 
Gaserzeugung, der Gasspeicherung und des Gastransports. 

Einspeisepunkt 

Der Punkt, an dem Gas an einen Netzbetreiber übergeben werden kann, einschließlich der 
Übergabe aus (im Erhebungszeitraum) ausgewiesenen Teilnetzen, Netzbereichen, 
Speichern, Gasproduktionsanlagen, Hubs oder Misch- und Konversionsanlagen. 

Entbündelte Speicher- 
dienstleistungen 

Produkte, bei denen Arbeitsvolumen, Einspeise- und Ausspeiserate getrennt vermarktet 
werden. 
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Begriff 

Definition 

Entgelt für Abrechnung 

Gemäß § 15 Absatz 7 GasNEV: 

Für leistungsgemessene Ausspeisepunkte ist jeweils getrennt nach Hoch-, Mittel- und 
Niederdruck ein Entgelt für die Abrechnung festzulegen. 

Für Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung ist ebenfalls ein Entgelt für die 

Abrechnung zu erheben. 

Die Entgelte sind jeweils für jeden Ausspeisepunkt festzulegen. 

Entgelt für Messung 

Gemäß § 15 Absatz 7 GasNEV: 

Für leistungsgemessene Ausspeisepunkte ist jeweils getrennt nach Hoch-, Mittel- und 
Niederdruck ein Entgelt für die Messung festzulegen. Für Ausspeisepunkte ohne 
Leistungsmessung ist ebenfalls ein Entgelt für die Messung zu erheben. 

Die Entgelte sind jeweils für jeden Ausspeisepunkt festzulegen. 

Entgelt für 
Messstellenbetrieb 

Die Entgelte für den Einbau, den Betrieb und die Wartung der Messein-richtung (i. S. d. 

§ 21b EnWG) im Hochdruckleitungsnetz/Mitteldruckleitungsnetz/Niederdruckleitungs- 
netz an Ausspeisepunkten mit Leistungsmessung/ohne Leistungsmessung bzw. für 
Zusatzgeräte. 

FCFS-Methoden 

Der erste Nachfrager wird zuerst bedient. Er erhält die Kapazitäten in Höhe seiner 
Anfrage, wenn sie erfüllbar ist. First come first served/First committed first served. 

Fertigstellung/ 

Inbetriebnahme 

Der Zeitpunkt, an dem die Gaslieferung aufgenommen werden könnte (Gasleitung steht 
bis zum Absperrhahn unter Druck). 

Grundversorger 

Gasversorgungsuntemehmen, das nach § 36 Absatz 1 EnWG in einem Netzgebiet die 
Grundversorgung mit Gas durchführt, (vgl. § 1 Absatz 3 GasGVV) 

H-Gas 

Ein Gas der 2. Gasfamilie mit höherem Methangehalt (87 bis 99 Volumenprozent) und 
somit weniger Volumenprozent an Stickstoff und Kohlendioxid. Es hat einen mittleren 
Brennwert von 11,5 kWh/m^ und einen Wobbeindex von 12,8 kWh/m^ bis 15,7 kWh/m^. 

Hub 

Ein wichtiger physischer Knotenpunkt im Gasnetz, an dem verschiedene Leitungen, 

Netze oder sonstige Gasinfrastrukturen Zusammentreffen und Gashandel stattfindet. 

Kavemenspeicher 

Künstlich durch Bohren und Aussolen erzeugte Hohlräume in Salzstöcken. Sie zeichnen 
sich oftmals durch - im Vergleich zu Porenspeichem - höhere Ein- und Ausspeicher- 
kapazitäten und einen geringeren Bedarf an Kissengas,, aber auch kleinere Volumina aus. 

L-Gas 

Ein Gas der 2. Gasfamilie mit niedrigerem Methangehalt (80 bis 87 Volumenprozent) und 
größeren Volumenprozenten an Stickstoff und Kohlendioxid. Es hat einen mittleren 
Brennwert von 9,77 kWh/m^ und einen Wobbeindex von 10,5 kWh/m^ bis 13,0 kWh/m^. 

Lieferant 

Ein Unternehmen, dessen Geschäftstätigkeit auf den Vertrieb von Gas ausgerichtet ist. 

Marktgebiets- 

aufspannender 

Netzbetreiber 

Der Femleitungsnetzbetreiber, der das oberste Leitungsnetz in einem Marktgebiet 
betreibt. Sinngemäß gilt dies auch, wenn mehrere Netzbetreiber gemeinschaftlich ein 
Markgebiet aufspannen. 

Maximal nutzbares 
Arbeitsgasvolumen 

Das Gesamtvolumen des Speichers abzüglich des benötigten Kissengases. 

N etto -N etzentge It 
inklusive Abrechnung 

Netzentgelt ohne Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb, Umsatzsteuer, 
Konzessionsabgabe, aber inklusive Entgelt für Abrechnung i. S. d. § 15 Absatz 7 
GasNEV: 

- Abrechnung der Netznutzung 

Netzzugangs- 

verweigerung 

Ablehnende Antwort oder abändemdes Vertragsangebot durch den Netzbetreiber auf eine 
verbindliche Netzzugangsanfrage. 
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Begriff 

Definition 

Nominierung 

Die Pflicht des Transportkunden an den betroffenen Netzbetreiber - bis spätestens 

14:00 Uhr - die am Folgetag beabsichtigte Inanspruchnahme seiner Ein- und Ausspeise- 
kapazität für jede Stunde des Folgetages zu melden (s. § 27 Absatz 1 GasNZV). 

Normkubikmeter Nm^ 

Normkubikmeter ist nach § 2 Nummer 11 GasNZV diejenige Gasmenge, die frei von 
Wasserdampf und bei einer Temperatur von Null Grad Celsius und einem absoluten 

Druck von 1,01325 bar ein Volumen von einem Kubikmeter einnimmt. 

Open- Season- Verfahren 

Verfahren der Bedarfsabfrage des Marktes nach Kapazitäten einer neuen bzw. auszu- 
bauenden Gasinfrastruktur. Sie beinhaltet den Abschluss verbindlicher Kapazitäts- 
verträge. Leitlinien für transparente und diskriminierungsfreie Open-Season-Verfahren 
wurden durch die ERGEG mit den „Guidelines for Good Practice on Open Season 
Procedures“ (GGPOS) erstmals aufgestellt. 

Porenspeicher 

Speicher, in welchen das Erdgas in den Porenräumen geeigneter Gesteinshorizonte 
gelagert wird. Sie zeichnen sich oftmals durch große Volumina aber im Vergleich zu 
Kavemenspeichem niedrigere Ein- und Ausspeiseleistung und höheren Anteil von 
Kissengas aus. 

Physikalischer 

Netzengpass 

Situation, in der das Ausmaß der Nachfrage nach tatsächlichen Lieferungen die 
technische Kapazität zu einem bestimmten Zeitpunkt übersteigt. 

Pro-Rata 

Die jeweilige Quote, die die Nachfrager eines knappen Angebots erhalten, wird ermittelt, 
indem der jeweilige Anteil an der Gesamtnachfrage berechnet und anschließend dieser 
Prozentsatz als Anteil vom tatsächlich verfügbaren Angebot zugeteilt wird. 

Regelenergie 

Wird vom Bilanzkreisnetzbetreiber beschafft und zur Regelung und Steuerung der Netze 
im Marktgebiet eingesetzt. 

Rucksackprinzip 

Ein neuer Lieferant kann die Übertragung von Kapazitäten zur Versorgung eines 
Letztverbrauchers unter den Voraussetzungen des § 9 Absatz 7 GasNZV vom 
Altlieferanten verlangen. 

Speicherbetreiber 

Der Begriff des Speicherbetreibers wird in diesem Zusammenhang als wirtschaftlicher 
Betreiber verstanden. Es geht somit nicht um den technischen Betreiber; angesprochen ist 
das Unternehmen, das die Kapazitäten des Speichers vermarktet und als Marktakteur 
auftritt. 

Stammdaten 

Grunddaten eines Unternehmens für die erfolgreiche Abwicklung von Geschäfts- 
vorgängen. Hierzu zählen u. a. Vertragsdaten von Kunden, wie z. B. Name, Adresse, 
Zählemummer. 

Untertagespeicher 

Dies sind insbesondere Porenspeicher, Kavemenspeicher und Aquiferspeicher. 

Übertagespeicher 

Dies sind insbesondere Röhrenspeicher und Kugelspeicher. 

Verbundene Unterneh- 
men i. S. d. § 15 AktG: 

Rechtlich selbständige Unternehmen, die im Verhältnis zueinander in Mehrheitsbesitz 
stehende Unternehmen und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen (§16 AktG), abhängige 
und herrschende Unternehmen (§17 AktG), Konzemuntemehmen (§18 AktG), 
wechselseitig beteiligte Unternehmen (§19 AktG) oder Vertragsteile eines 
Untemehmensvertrags (§§291, 292 AktG) sind. 

Virtueller Punkt (VP, auch 
virtueller Handelspunkt 
genannt) 

Um die Gashandels- und Gastransportgeschäfte innerhalb des Zwei- Vertrags-Modells 
darzustellen wird der VP als Bezugspunkt für die Abwicklung verwendet. Mit der 
Gaseinspeisung in ein Marktgebiet steht das Gas am VP dieses Marktgebietes zur 
Verfügung und kann dort beliebig gehandelt werden. 

Zählpunkt 

Netzpunkt, an dem der Energiefiuss zu Abrechnungszwecken messtechnisch erfasst wird 

Zertifiziertes technisches 
Sicherheitsmanagement 

Das technische Sicherheitsmanagement eines Netzbetreibers, das von einer unabhängigen 
externen Stelle zertifiziert ist und durch regelmäßige Audits überprüft wird. 
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Begriff 

Definition 

Zweivertragsmodell 

Im § 20 Absatz Ib EnWG gefordertes Verfahren, den Gastransport innerhalb einer 
Bilanzzone (Marktgebiet) mit zwei Verträgen gegenüber den Transportkunden 
abzuwickeln: Einem Einspeisevertrag in das Marktgebiet und einem Ausspeisevertrag zu 
Letztverbrauchem in diesem Marktgebiet oder einem buchbaren Ausspeisepunkt an der 
Marktgebietsgrenze. 

Zwischengelagerter Netz- 
betreiber 

Ein Netzbetreiber, welcher einem anderen, z. B. einem marktgebietsaufspannden Fem- 
leitungsnetzbetreiber, nachgelagert und i. d. R. zusätzlich einem Verteilemetzbetreiber 
vorgelagert ist. 

Zusatzgas 

Zusatzgase sind Gasgemische, die sich in Zusammensetzung und brenntechnischen 
Kenndaten wesentlich vom Gmndgas unterscheiden. Sie können dem Gmndgas in 
begrenzter Menge zur Ergänzung der Gasdarbietung oder zur Verwertung örtlich 
verfügbarer Gase zugesetzt werden. Dabei bestimmt die Fordemng nach gleichartigem 
Brennverhalten des Gemisches die Höhe des Zusatzes. 


• Europäische Gemeinschaften: Gaspreise, Daten 1990 bis 2003, Luxemburg, 2003 




Drucksache 17/9400 


Deutscher Bundestag - 17. Wahlperiode 


8 Abkürzungsverzeichnis 

A 


Aequamus: 

AGV: 

ACER: 

ARegV: 

AusglMechV: 


Aequamus GmbH 

Arbeitsgasvolumen bzw. Arbeitsgasvolumina (von Gasspeichern) 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
Anreizregulierungsverordnung 

Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus 


B 

BAFA: 

bayemets: 

BBA: 

BAFin: 

BDEW: 

BGBL: 

BGH: 

BKV: 

BMWi/Bundeswirt- 

schaftsministerium: 

bne: 

BuG: 


Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

bayemets GmbH 

Basisbilanzausgleich 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 

Bundesgesetzblatt 

Bundesgerichtshof 

Bilanzkreisverantwortlicher 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Bundesverband Neuer Energieanbieter 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 


C 

CAIDI: 

CAO: 

CASC-CWE: 

CEER: 

CESR: 

et: 


Customer Average Interruption Duration Index 
Central Allocation Office GmbH 

Capacity Allocation Service Company for the Central West-European Electricity Market 
Council of European Energy Regulators 
Committee of European Securities Regulators 
Cent 


D 

DEA: 

DIN: 

DVGW: 


Data Envelopment Analysis (Dateneinhüllungsanalyse) 
Deutsches Institut für Normung e.V. 

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. 


E 


ECC: 

European Commodity Clearing AG 

EDIFACT: 

(United Nations) Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 

EECS: 

European Energy Certificate System 

EEG: 

Emeuerbare-Energien-Gesetz 

EEG- Strom: 

Die nach dem EEG vergütete Elektrizität 

EEX: 

European Energy Exchange AG 

EG: 

Europäische Gemeinschaft 
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EGT: 

EGT VP: 

eHZ: 

EMCC: 

EnBW TNG: 

Eni D: 

EnLAG 

EnWG: 

E.ON: 

E.ON Gastransport: 

E.ON Netz: 

Erdgas Münster 
Transport: 

ERGEG: 

Eurostat: 

EVU: 

EWE Netz: 

EXAA: 

F 

FIS: 

FNB: 

FTP: 

G 

GABi Gas: 

GasNEV: 

GasNZV: 

GASPOOL: 

Gasunie Deutschland 
Transport Services: 

Gas-Union Transport: 

GeLi Gas: 

GPKE: 

GRTgaz: 

GUS: 

GVS Netz: 

GW: 

GWB: 

GWh: 

GWJ: 
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E.ON Gastransport GmbH 

E.ON Gastransport Virtueller Handelspunkt H-Gas, Handelsplatz im Marktgebiet 
E.ON Gastransport H-Gas 

elektronischer Haushaltszähler 

European Market Coupling Company GmbH 

EnBW Transportnetze AG 

Eni Gas Transport Deutschland GmbH S. p. A. 

Energieleitungsausbaugesetz 

Energiewirtschaftsgesetz 

E.ON AG 

E.ON Gastransport GmbH 
E.ON Netz GmbH 

Erdgas Münster Transport GmbH & Co. KG 
European Regulators Group for Electricity and Gas 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaft 
Energieversorgungsuntemehmen 
EWE Netz GmbH 

Energy Exchange Austria Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG 


Financial Services Working Group 
Femleitungsnetzbetreiber (Gas) 
File Transfer Protocol 


Grundmodell der Ausgleichsleistungs- und Bilanzregeln im Gassektor 

Gasnetzentgeltverordnung 

Gasnetzzugangsverordnung 

GASPOOL Balancing Services GmbH 

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 
Gas-Union Transport & Co. KG 

Festlegung zu Geschäftsprozessen für den Lieferantenwechsel im Gassektor 

Festlegung zu Geschäftsprozessen für Kundenbelieferung mit Elektrizität 

GRTgaz Deutschland GmbH 

Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 

GVS (Gasversorgung Süddeutschland) Netz GmbH 

Gigawatt 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

Gigawattstunde 

Gaswirtschaftsj ahr 
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H 

h: 

HHI: 

HoBA: 

HöS: 

HS: 

HTWK: 


Stunde 

Herfindahl-Hirschman-Index 
Horizontaler Belastungsausgleich 
Höchstspannung 
Hochspannung 

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 


I 

IFG: 

IMICA: 

K 

km 

KoV 111: 

KraftNAV: 

kV: 

kW: 

kWh: 

kWh/h: 

KWK: 

KWKG: 


Informationsfreiheitsgesetz 

Improved Modelling for Infrastructure Cost Allocation 


Kilometer 

Vereinbarung über die Kooperation gemäß § 20 Absatz Ib) EnWG zwischen den Betreibern 
von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen in der 3. Fassung vom 29. Juli 2008 

Kraftwerks-Netzanschlussverordnung 

Kilovolt 

Kilowatt 

Kilowattstunde 

Kilowattstunde pro Stunde 

Kraft-Wärme-Kopplung 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 


L 

BEG: Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen 

ENG: Liquified Natural Gas, verflüssigtes Erdgas 


M 

m2: 

mVh: 

MDE: 

MessZV: 

Mio.: 

MR: 

Mrd.: 

MRL: 

MS: 

MW: 

MWh: 

MWh/km2: 


Quadratmeter 
Kubikmeter pro Stunde 
Mobile Datenerfassung 
Messzugangsverordnung 
Million 

Minutenreserve 

Milliarde 

Minutenreserveleistung 

Mittelspannung 

Megawatt 

Megawattstunde 

Megawattstunde pro Quadratkilometer 
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N 

NAV: 

NBP: 

NDAV: 

neg.: 

NCG: 

NKP: 

Nmh 

NmVh: 

NS: 

NTC: 

O 

OLG: 

ONTRAS - VNG 
Gastransport: 

OTC: 

OWP: 

P 

pos.: 

PV- Anlagen: 

R 

RECS: 

rLM: 

RWE: 

RWE TSO: 

RWE Transport- 
netz Gas: 

S 

SAIDI: 

SFA: 

SEP: 

SRL: 

StromGVV: 

StromNEV: 

StromNZV: 

T 

TJ: 

Thyssengas: 

trac-x: 


Niederspannungsanschlussverordnung 
National Balancing Point, Handelsplatz in UK 
Niederdruckanschlussverordnung 
negativ 

NetConnect Germany GmbH & Co. KG 

Netzkoppelpunkte 

Normkubikmeter 

Normkubikmeter pro Stunde 

Niederspannung 

Net Transfer Capacity 


Oberlandesgericht 

ONTRAS - VNG Gastransport GmbH 
Over the counter 
Offshore- Windpark 


positiv 

Photovoltaikanlagen 


Renewable Energy Certificate System 
registrierende Lastgang-ZLeistungsmessung 
RWE AG 

RWE Transportnetz Strom GmbH; seit 01. September 2009 Amprion GmbH 
RWE Transportnetz Gas GmbH; seit 24. Juli 2009 Thyssengas GmbH 


System Average Interruption Duration Index 

Stochastic Frontier Analysis (Stochastische Effizienzgrenzenanalyse) 

Standardlastprofil 

Sekundärregelleistung 

Stromgrundversorgungsverordnung 

Stromnetzentgeltverordnung 

Stromnetzzugangsverordnung 


Terajoule 

Thyssengas GmbH 
transport capacity exchange 
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TSO: 

Transmission System Operator 

TTF: 

Title Transfer Facility, Handelsplatz in den Niederlanden 

TU: 

Technische Universität 

TWh: 

Terawattstunde 

TWh/h: 

Terawattstunde pro Stunde 

U 

UCTE: 

Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity 

ÜTS: 

Übertagespeicher 

UGS: 

Untergrundspeicher/Untertagespeicher 

ÜNB: 

Übertragungsnetzbetreiber (Elektrizität) 

V 

VAN: 

Value added network 

Vattenfall: 

Vattenfall Europe AG 

VDN: 

ehemaliger Verband der Netzbetreiber - VDN - e.V beim VDEW (nunmehr BDEW) 

VE-T: 

Vattenfall Europe Transmission GmbH 

VHP NCG: 

Virtueller Handelspunkt NetConnect Germany 

VIK 

Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. 

VKU: 

Verband kommunaler Unternehmen e.V. 

VNB: 

Verteilemetzbetreiber 

VNG: 

Verbundnetz Gas AG 

VP: 

Virtueller Handelspunkt 

W 

WAR: 

Wissenschaftlicher Arbeitskreis für Regulierungsfragen 

WEG: 

Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V. 

WIBERA: 

WIBERA Wirtschaftsberatung AG 

Wingas Transport: 

Wingas Transport GmbH & Co. KG 

Z 

Zeebrugge: 

Hub Zeebrugge, Handelsplatz in Belgien 
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9 Zitierte Veröffentiichungen der Bundesnetzagentur 
vor 2008 

1 . März 2006 Gemeinsame Auslegungsgrundsätze der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder zu 

den Entflechtungsbestimmungen in §§ 6 bis 10 EnWG 

26. Juni 2007 Untersagung der Belieferung gemäß § 5 Satz 4 EnWG (Az. BK6-07-008; ASGARD GmbH, 
Pennystrom) 

1 1 . Juli 2006 Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate zur Abwicklung der Belieferung 

von Kunden mit Elektrizität (Az. BK6-06-009, GPKE) 

20. August 2007 Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate beim Wechsel des Lieferanten bei 

der Belieferung mit Gas (Az. BK7 -06-067, GeLi Gas) 

2008 

Leitfaden/Auslegungsgrundsätze 

21. Oktober 2008 Konkretisierung der gemeinsamen Auslegungsgrundsätze der Regulierungsbehörden des Bundes 

und der Länder zu den Entflechtungsbestimmungen in §§ 6 bis 10 EnWG 

29. Januar 2008 Leitfaden für die Internet- Veröffentlichungspflichten der Stromnetzbetreiber 

[aktualisiert am 23. Juni 2008 „Version 1.1“] 

19. Dezember 2008 Leitfaden zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen nach § 19 Absatz 2 Satz 1 
und 2 StromNEV 2009 

Entscheidungen 

28. Mai 2008 Festlegung in Sachen Ausgleichleistungen Gas (Bilanzkreisvertrag u. a.) [Grundmodell der 

Ausgleichsleistungs- und Bilanzierungsregeln im Gassektor - GABi Gas] 

17. Dezember 2008 Allgemeinverfügung nach § 52 Satz 5 EnWG zu Vorgaben zur formellen Gestaltung des Berichts 
nach § 52 Satz 1 EnWG - Gas 

Berichte/Gutachten 

8. Januar 2008 Bericht gemäß § 63 Absatz 4a EnWG zur Auswertung der Netzzustands- und Netzausbauberichte 
der deutschen Elektrizitätsübertragungsnetzbetreiber 

5. Februar 2008 Methodische Fragen bei der Bewirtschaftung innerdeutscher Engpässe im Übertragungsnetz 
(Energie) 

April 2008 Statistikbericht Jahresendabrechnung 2006 nach dem Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

2009 

Leitfaden/Positionspapier/Auslegungsgrundsätze 

5. Januar 2009 Positionspapier zur Erhebung von Baukostenzuschüssen (BKZ) für Netzanschlüsse im Bereich 
von Netzebenen oberhalb der Niederspannung - Elektrizität 

12. März 2009 Leitlinien für Innovation und Wettbewerb mit intelligenten Zählern 

Mai 2009 Leitfaden zur Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines Antrages auf Erweiterungsfaktor 

nach § 4 Absatz 4 Nr. 1 i. V. m. § 10 ARegV 

15. Mai 2009 Leitfäden zu Inhalt und Struktur von Anträgen auf Genehmigung von Investitionsbudgets nach 

§ 23 Absatz 3 ARegV im Bereich Elektrizität und Gas 

22. Mai 2009 Neugestaltung des Kapazitätsmanagements im deutschen Gasmarkt (Eckpunktepapier) 

Oktober 2009 Leitfaden zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 
§ 14 Absatz 2 S. 3 StromNEV 

2. Oktober 2009 Positionspapier zur Netzanbindungsverpflichtung gemäß § 17 Absatz 2a EnWG - Elektrizität 
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Entscheidungen 
25. Februar 2009 

10. März 2009 

12. Mai 2009 
10. Juni 2009 
28. August 2009 

10. August 2009 
19. Mai 2009 

1 1 . August 2009 

Berichte/Gutachten 
Jan. 2008/Juni 2009 

31. Juli 2009 
2. Oktober 2009 


Freistellung von der Regulierung (Az. BK7-08-009; BK7-08-010) 

[Änderungsbeschlüsse jeweils vom 7. Juli 2009] 

Festlegung einer wirksamen Verfahrensregulierung betreffend das Verfahren zu Kompensations- 
zahlungen im Rahmen des Ausgleichsmechanismus nach Artikel 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 1228/2003 (Az. BK6-08- 1 83a) - Elektrizität 

Festlegung zum Bilanzkreis für Energie nach dem Emeuerbare-Energien-Gesetz 
(Az. BK6-08-226) - Elektrizität 

Festlegung von Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom 
(Az. BK6-07-002) 

Verfahren wegen Umsetzung der rechtlichen und operationeilen Entflechtung, §§ 7 und 8 EnWG 
(Az. BK6-07-031; BK6-06-062 ) 

Festlegung einer wirksamen Verfahrensregulierung betreffend die Beschaffung von Lastfluss- 
zusagen für die Marktgebietskooperation NetConnect Germany (Az. BK7- 09-003) - Gas 

Besondere Missbrauchsaufsicht nach § 3 1 Absatz 1 EnWG - Stadtwerke Bühl GmbH./.EnB W 
Regional AG (Az. BK8-07/029) - Elektrizität 

Besonderes Missbrauchsverfahren gemäß § 31 EnWG i. V. m. § 19 Absatz 3 StromNEV - 
MD Papier GmbH ./. E.ON Bayern AG (Az. BK4-08-482) - Elektrizität 


Standardlastprofile (SEP) für unterbrechbare, temperaturabhängige Verbrauchseinrichtungen 
(Heizstrommarkt) 

Statistikbericht zur Jahresendabrechnung 2007 nach dem EEG 

Optimierung der Ausregelung von Leistungsungleichgewichten (Einsatz von Regelenergie) - 
Elektrizität 
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10 Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Beirates bei der Bundesnetzagentur 

Stand: 22. September 2009 


Vorsitzender 


Ulrich Junghanns 

Vorsitzender des Beirates bei der Bundesnetzagentur 
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen 
Postfach 80 01 
53105 Bonn 


Ulrich Junghanns 

Minister für Wirfschaft des Landes Brandenburg 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14460 Potsdam 


Stellvertretender Vorsitzender 


Klaus Barthel, MdB 
Platz der Republik 
1 11011 Berlin 


Geschäftsstelle 


Beirat bei der Bundesnetzagentur 

Ansprechpartnerin : 

für Elektrizitäf, Gas, Telekommunikation, 

Elisabeth Kopp 

Post und Eisenbahnen 

Tel.: 0228 144569 

- Geschäftsstelle - 

Fax: 0228 146456 

Postfach 80 01 


53105 Bonn 



Hinweis: Dieses Verzeichnis wird bei Veränderungen aktualisiert und auf der Internetseite der 

Bundesnetzagentur veröffentlicht. 
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Mitglieder und stellvertretende Mitglieder aus dem Bundestag 


Mitglied 

Stellvertreter 

Adam, Ulrich 

Schröder, Dr. Oie 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Bareiß, Thomas 

Deittert, Hubert 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Kaster, Bernhard 

Lämmel, Andreas G. 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Krogmann, Dr. Martina 

Wegner, Kai 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Pfeiffer, Dr. Joachim 

Meister, Dr. Michael 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Singhammer, Johannes 

Dohrindt, Alexander 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Barthel, Klaus 

Dressei, Dr. Carl-Christian 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Dörmann, Martin 

Lösekrug-Möller, Gabriele 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Hempelmann, Rolf 

Hovermann, Eike 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Kelher, Ulrich 

Zöllmer, Manfred 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Berg, Ute 

Krüger, Dr. Hans-Ulrich 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Wolff, Waltraud 

Bierwirth, Petra 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Kopp, Gudrun 

Otto, Hans-Joachim 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Brüderle, Rainer 

Friedrich, Horst 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Hill, Hans-Kurt 

Bulling-Schröter, Eva 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 

Andreae, Kerstin 

Höhn, Bärbel 

Platz der Republik 1 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

11011 Berlin 
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Mitglieder und stellvertretende Mitglieder aus dem Bundesrat 


Mitglied 

Stellvertreter 

Pfister, Emst 

Minister für Wirtschaft 

des Landes Baden-Württemberg 

Theodor-Heuss-Str. 4 

70174 Stuttgart 

Drautz, Richard 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft 
des Landes Baden- Württemberg 

Theodor-Heuss-Str. 4 

70174 Stuttgart 

Zeil, Martin 

Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Infrastmktur, 
Verkehr und Technologie 

80525 München 

Hessel, Katja 

Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium 
für Wirtschaft, Infrastmktur, 

Verkehr und Technologie 

80525 München 

Wolf, Harald 

Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Technologie 

und Frauen 

des Landes Berlin 

10820 Berlin 

Nehring- Venus, Almuth 

Staatssekretärin bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen 
des Landes Berlin 

10820 Berlin 

Junghanns, Ulrich 

Minister für Wirtschaft 
des Landes Brandenburg 

Heinrich-Mann-Allee 107 

14460 Potsdam 

Richter, Michael 

Ministerialdirigent und Amtschef im Ministerium 

für Wirtschaft 

des Landes Brandenburg 

Heinrich-Mann-Allee 107 

14460 Potsdam 

Nagel, Ralf 

Senator für Wirtschaft und Häfen 
der Freien Hansestadt Bremen 

Postfach 101529 

28015 Bremen 

Loske, Dr. Reinhard 

Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 
der Freien Hansestadt Bremen 

Ansgaritorstr. 2 

28195 Bremen 

Gedaschko, Axel 

Präses der Behörde für Wirtschaft und Arbeit 
und Senator der Freien und Hansestadt Hamburg 

Postfach 112109 

20421 Hamburg 

von Welck, Prof Dr. Karin 

Präses der Behörde für Kultur, Sport und Medien und 
Senatorin der Freien und Hansestadt Hamburg 

Hohe Bleichen 22 

20354 Hamburg 

Posch, Dieter 

Staatsminister im Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung 

Postfach 3129 

65021 Wiesbaden 

Saehisch, Steffen 

Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung 

Postfach 3129 

65021 Wiesbaden 

Seidel, Jürgen 

Minister für Wirfschaft, Arbeit und Tourismus 
des Landes Mecklenburg- Vorpommern 

19048 Schwerin 

Rudolph, Dr. Stefan 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus 

des Landes Mecklenburg- Vorpommern 

19048 Schwerin 

Rösler, Dr. Philipp 

Minister für Wirfschaft, Arbeit und Verkehr 
des Landes Niedersachsen 

Postfach 101 

30001 Hannover 

Sander, Hans-Heinrich 

Minister für Umwelt und Klimaschutz 
des Landes Niedersachsen 

Postfach 4107 

30041 Hannover 
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noch Mitglieder und stellvertretende Mitglieder aus dem Bundesrat 


Mitglied 

Stellvertreter 

Krautscheid, Andreas 

Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
des Landes Nordrhein- Westfalen 

40190 Düsseldorf 

Baganz, Dr. Jens 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie 

des Landes Nordrhein- Westfalen 

Haroldstr. 4 

40213 Düsseldorf 

Stadelmaier, Martin 

Staatssekretär 

Chef der Staatskanzlei 
des Landes Rheinland-Pfalz 

Postfach 3880 

55028 Mainz 

N. N. 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau 

des Landes Rheinland-Pfalz 

Postfach 3269 

55022 Mainz 

Rippel, Joachim 

Minister für Wirtschaft und Wissenschaft 
des Saarlandes 

Postfach 100941 

66009 Saarbrücken 

Ege, Dr. Christian 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und 
Wissenschaft des Saarlandes 

Postfach 100941 

66009 Saarbrücken 

Jurk, Thomas 

Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit 
des Freistaates Sachsen 

Postfach 100329 01073 Dresden 

Mangold, Dr. Hartmut 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
des Freistaates Sachsen 

Postfach 100329 

01073 Dresden 

Haseloff, Dr. Reiner 

Minister für Wirtschaft und Arbeit 
des Landes Sachsen- Anhalt 

Postfach 391144 

39135 Magdeburg 

Pleye, Thomas 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Postfach 391144 

39135 Magdeburg 

Biel, Dr. Jörn 

Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 
des Landes Schleswig-Holstein 

Postfach 7128 

24171 Kiel 

de Jager, Jost 

Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, 

Wirtschaft und Verkehr 
des Landes Schleswig-Holstein 

Postfach 7128 

24171 Kiel 

Reinholz, Jürgen 

Minister für Wirtschaft, Technologie und Arbeit 
des Freistaates Thüringen 

Postfach 900225 

99105 Erfurt 

Juckenack, Prof Dr. Christian C. 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, 

Technologie und Arbeit 
des Freistaates Thüringen 

Postfach 900225 

99105 Erfurt 
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11 Mitglieder des Wissenschaftlichen Arbeitskreises für Regulierungsfragen 


Prof. Dr. Dres. h. c. Arnold Picot 

Universität München 

Institut für Information, Organisation und Management 
Ludwigstraße 28 

80539 München 

Prof. Dr. Jnergen B. Dönges 

Institut für Wirtschaftspolitik 
an der Universität zu Köln 

Pohligstr. 1 

50969 Köln 

Prof. Dr. Torsten J. Gerpott 

Gerhard Mercator Universität Duisburg 

Fachbereich für Wirtschaftswissenschaft 

Lothars tr. 65 

47057 Duisburg 

Prof. Dr. Ludwig Grämlich 

Technische Universität Chemnitz 

Professur für öffentliches Recht und Öffentliches 
Wirtschaftsrecht 

Reichenhainer Str. 39 

09126 Chemnitz 

Prof. Dr. Herbert Knbicek 

Universität Bremen 

Fachbereich 3: Mathematik und Informatik 

Bibliothekstr. 1 

28359 Bremen 

Dr. Karl-Heinz Neumann 

Geschäftsführer und Direktor des (WIK) 
Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und 
Kommunikationsdienste GmbH 

Postfach 20 00 

53588 Bad Honnef 
oder 

Rhöndorfer Str. 68 

53604 Bad Honnef 

Prof. Dr. Charles B. Blankart 

Humboldt-Universität zu Berlin 
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